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أحوال الطقس و المناج go‏ الشتاء 


Още 
да د/ معراج نواب مرزا د/ بدر الدين یوسف محمد‎ 
القری قسم اطغرافیا- جامعة أم القری‎ al قسم الجغرافيا — جامعة‎ 
مكة الکرمة مكة الکرمة‎ 


نفذ Ма‏ البحث ضمن مشاریع معهد خادم ا حرمین الشریفین لأبحاث حج بجامعة أم القری 
لوسم حج عام ۶۱۹ — 


: یم‎ ПЕП 


— 


الحمد ай‏ رب العالمین والصلاة والسلام على آشرف الأنبیاء 
والمرسلین سیدنا محمد وعلی АЛ‏ وصحبه أجمعين وبعد: 

یسرنا أن نقدم هذا البحث الذي بتناول ро Lil>‏ من 
جوانب البحوت المكية خدمة لحرم الله الامن ولحجاجه وزواره 
وقاطنیه امتثالاً >V‏ الله تعالى لرسوليه إبراهيم وإسماعيل 
علیهما السلام : ( أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع 
السجود ) ٠‏ 

نبعت فكرة مشروع هذا البحث بمبادرة من سعادة عميد 
معهد خادم الخزمين الشريفين لأبحاث الحج الدکتور/ أسامة فضل الار 
من واقع أن موسم الحج سیتزامن في الأعوام القادمة مع فصل 
الشتاء . بقع lia‏ البحت في صميم اهتمامات جامعة pl‏ القری 
ممثلة في المعهد بکل ما له علاقة بالدراسات ал АЛ‏ بخاصة في 
абе‏ المکرمة والمشاعر المقدسة فلهم الشکر الجزیل . 

نسأل الله أن ینفع به Од‏ يكون منطلقاً لدراسات متقدمة 
عند توافر SUL‏ مناخية آثری مع تقدم الزمن 


ally‏ ولي التوفیق 


الباحثان 


ملخص البحث 


يتسم طقس ومناخ مكة المكرمة بالجفاف والحرارة الشديدة صیفا ء وبالدفء والجفاف 
شتاء مع هطول ДВА‏ قليلة العدلات تنسم بالفجائية وا حلیة والعنف أحيانا . وعا أن موسم ا حج 
قد يتوافق مع الفترة الشتوية ء كما هو اخال في الأعوام القادمة ء فان إلقاء الأضواء على أحوال 
الطقس وا مناخ في هذه الفترة الهمة من فصول العام بمكة الکرمة أمر في غاية الأٹمیتة . و مسن 
الدراسة اتضح أن فترة الشتاء تمثل فترة أكثر الأمطار وأشد السيول . 

توصلت الدراسة إلى وجود فترة تتسم بالجفاف الشديد عبر أعوام الرصد ؛ تلك التي 
تنحصر بين منتصف يناير إلى منتصف فبراير ؛ ذلك بفضل تحليل البيانات على أساس التقسسيم 
الذي ابتكر لفترات الرصد - الفترات العشرية الشتوية ( بين ١5‏ نوفمبر و ۱۵ مارس ) 

أبرزت الدراسة طبيعة „ДЫЙ‏ والمناخ بمكة المكرمة والشساعر القدسة وأشارت إلى 
الأخطار واحاذیر التي يجب اتخاذها مجايمتها . كما اقترحت بعض الوسائل لتفادي السيول وتخفيف 
ул‏ الأمطار التي تصادف الحجاج في العراء ؛ علاوة على الاحتياطات التي يجب اتخاذها حال 
انخفاض درجات الحرارة ومرور التيارات АЛЫШ‏ الباردة . واختتمت الدراسة باقتراح نشر شبكة 
رصد مناخي قوامها محطات عديدة للإحاطة بمناخ مكة المكرمة الذي انجلت من هذه الدراسة 
تبایناته الداخلية بسبب التباینات التضاريسية ووجهات التلال والقمم الحبلية . 


الموضو 
الفصل الأول : الملامح العامة لمناخ مكة المكرمة 


І‏ الحرارة في مكة 
- ب - الرياح في Зва‏ 
с‏ الأمطار في مكة 


د ۔ الرطوبة والتغیم في Аса‏ | 
الفصل الثاني : آحوال الطقس والمناخ في مكة المكرمة في موسم الشتاء 

4 الحرارة في الشتاء في مكة 

ца‏ الأمطار في الشتاء في مكة 

. ٠ الریاح في الشتاء في مكة‎ Е 
المناخ في الفترات العشریه الشتوية‎ суа дах, الفصل الثالث‎ 

4 الفترة العشرية الأولي 

-- الفترة العشریة الثانیة 

سام الفترة العشرية 42151 

АШ -&‏ 5 العشرية الرابعة 

4 الفترة العشریة الخامسة 

ج“ الفترة العشرية السادسة 

خ۔ . الفترة العشرية السابعة 

4145) الفترة العشرية‎ 2а 

СК‏ الفترة العشرية التاسعة 

)- الفترة العشرية العاشرة 

АШ -3‏ 5 العشریة الحادية عشرة : 

س۔ дй)‏ العشرية الثانية عشرة | ۸۹ 
الفصل الرابع : البعد البيئي للطقس والمناخ في مكة ДА ЖАЙ‏ : 

Е]‏ حجم الأمطار الساقطة على Аба‏ والمشاعر 

ب- ‏ . نموذج لحدث طقسي شاد 


54 


әд 
24 


قائمة احداول 


| им 
القری للفترة ۸۰ - ۱۹۹۸ء‎ aly معدلات درجات ا حرارۃ بمخطتي أم ود‎ 
۱۹۹۸ء‎ - Ло القری للفترة‎ aly أم ا جود‎ chore کمیات الأمطار الشهرية‎ 
۸۱۹۹۸ - 55 القری للفترة‎ aly معدلات الأمطار السنوية والشهري بأم ا ود‎ 
جموع الأمطار في شهور الشتاء بأم الجود وأم القری للفترة ۸۰ - ۱۹۹۸م‎ 
۸۱۹۹۸ - ۸۰ الأيام الطبرة الشهرية بأم الجود وأم القرى للفترة‎ 
وأم القرى‎ сн أيام ا مطول بين التوافق والتتالي والاختلاف‎ 
القرى للفترة ۸۰ - ۱۹۹۸م‎ aly الأيام المطيرة في شهور الشتاء بأم الجود‎ 
الجود للفترة ۸۰ — ۱۹۹۸م‎ al معدلات سرعات واتجاھات الریاح‎ 
مسرد لأيام الشتاء و تقسیمها على العشريات الختارة‎ 
الفترات العشرية الختارة في الدراسة‎ 
معدلات درجات الحرارة في العشریات الشتوية للفترة ۸۰ - ۱۹۹۸ء‎ 
2۱۹۹۸ - ۸۰ القری للفترة‎ aly مجموع الأمطار للعشريات الشتوية بأم الجود‎ 
2۱۹۹۸ - Ло مجموع الأمطار للعشريات الشتوية أم القرى للفترة‎ 
۸۹۹۸م‎ А. القرى للفترة‎ ply الأمطار للعشريات الشتوية بأم الجود‎ ње 
القرى‎ aly احتمالات هطول الأمطار بام الجود‎ 
تواریخ أعنف السيول التي شهدقا مكة المكرمة‎ 


YA 


VW 


قائمة الأشكال 


им 
القتری‎ aly الجود‎ А تضاريس مكة المکرمة وموقعا محطتي أرصاد‎ 
الجود وأم القری للفترة ۸۰ - ۱۹۹۸م‎ ols معدلات درجات الحرارة الشهرية‎ 
معدلات درجات الحرارة اليومية الشتوية بام الجود وأم القرى ۸۰ - ۱۹۹۸م‎ 
بام الجود وأم القری في الشتاء ۸۰ - ۱۹۹۸م“‎ Ane gill معدلات درجات الحر ارة‎ 
1۹۹۸م‎ Ле درجات الحرارة العظمی اليومية بام الجود في الشتاء‎ 
۹۹۸م‎ Ло درجات الحر ارة العظمی اليومية بأم القرى في الشتاء‎ 
درجات الحرارة الصغری اليومية بام الجود في الشتاء ۸۰ - ۱۹۹۸م‎ 
۱۹۹۸م‎ - Ло درجات الحرارة الصغری اليومية بام الفری في الشتاء‎ 
معدلات الامطار لشهور الشتاء بام الجود للفترة 55 - ۱۹۹۸م‎ 
معدلات الامطار لشهور الشتاء بام الجود وأم القرى للفترة ۸۰ - ۱۹۹۸م‎ 
کمیات الامطار لشهور نوفمبر بام الجود وأم القری للفترة ۸۰ - ۱۹۹۸م‎ 
کمیات الأمطار لشهر دیسمبر بأم الجود وأم القرى للفترة ۸۰ - ۱۹۹۸م‎ 
کمیات الأمطار لشهر ینایر بام الجود وأم القری للفترة ۸۰ - ۱۹۹۸م‎ 
کمیات الأمطار لشهر فبرایر بام الجود وأم القرى للفترة ۸۰ - ۱۹۹۸م‎ 
۸۱۹۹۸۸۰ التری للفترة‎ aly لشهر مارس بام الجود‎ Дали کمیات‎ 
المعدلات العامة لدرجات الحرارة للفترات الشتوية ہام الجود وأم القرى.‎ 
للفترات العشرية الشتوية بأم الجود ۸۰۔۹۸‎ ) уы) المعدلات العامة لدرجات‎ 
المعدلات العامة لدرجات الحرارة للفترات العشرية الشتوية بام القری ۸۵۔۹۸‎ 
للفترة ۸۰ - ۱۹۹۸م‎ co yall الجود وآم‎ al معدلات الأمطار العشرية الشتوية‎ 
آمطار العشرية الشتوية الاولی بام الجود وأم القری للفترة ۸۰ - ۱۹۹۸م‎ 
الجود وأم القرى للفترة ۸۰ - ۱۹۹۸م‎ aly العشرية الشتوية الثانية‎ УДАА 
للفترة ۸۰ - ۱۹۹۸م‎ co yall أمطار العشرية الشتوية الثالثة بام الجود وأم‎ 
۱۹۹۸م‎ Av للفترة‎ co yall aly آمطار العشرية الشتوية الرابعة ہام الجود‎ 
آمطار العشرية الشتوية الخامسة بام الجود وأم التری للفترة ۸۰ - ۱۹۹۸م‎ 
آمطار العشرية الشتوية السادسة بام الجود وأم القری للفترة ۸۰ - ۱۹۹۸م‎ 
القرى للفترة ۸۰ - ۱۹۹۸م‎ улуу! أمطار العشرية الشتوية السابعة بام‎ 
العشرية الشتوية الثامنة بام الجود وأم القری للفترة ۸۰ - ۱۹۹۸م‎ АА 
آمطار العشرية الشتوية التاسعة بام الجود وأم القرى للفترة ۸۰ -۱۹۹۸م‎ 
أمطار العشرية الشتوية العاشرة بام الجود وأم القری للفترة ۸۰ - ۱۹۹۸م‎ 
آمطار العشرية الشتوية الحادية عشر بام الجود وام القرى للفترة ۸۰ - ۱۹۹۸م‎ 
أمطار العشرية الشتوية الثانية عشر بام الجود وأم القری للفترة ۸۰ - ۱۹۹۸م‎ 
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да М الشتاء بمكة‎ á 
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مقدمة : 

АН‏ أصبح من السلم به أن دراسة الأحوال الناخية لأي بقعة تعد من أولى الأولوبات في 
طريق التخطيط البشري . ويزداد هذا الأمر تأكيدا عندما يتعلق ببقعة الاسلام المقدسة التي 
تستقطب ملايين البشر كل عام حجاً وعمرة . ويزداد СЪНИ‏ للمعنى في هذه السبيل بخاصية 
هذا الجذب في شعيرة الحج التي تجمع الملايين في وقت واحد» في مکان واحد х‏ وحتى في يوم 
واحد كما يحدث في يوم عرفة وليلة مزدلفة وأيام منى | 

وتهدف الدراسة الخالية إلى إلقاء الأضواء على طبيعة أحوال الطقس والناخ بمكة да И‏ 
في الشتاء . ذلك أن موسم الحج سيتدرج خلال ЫН‏ الشستاء بصورة تراجعية — لطبيعة تراجع 
التقويم الهجرى أحد عشر Му‏ کل عام . | 

في عام ۲۰ ١ه‏ سیکون آول الحج في السابع من مارس ویکون يوم التروية في الرابع 
عشر من نفس الشهر من عام ۲۰۰۰ م . وبعد عشرة آعوام فسیکون أول الحسج في اشامن 
والعشرین من نوفمبر والزوية في الخامس من دیسمبر تقریباً . 

ولايخفى على القاریء أن ا حدیث عن فصل الشتاء یتداخل فيه عامان حيث نأخذ في 
الاعتبار نوفمبر ودیسمبر من کل عام ويناير وفبراير ومارس من العام الذي يليه لیشکل لنا وحدة 
واحدة هي الشتاء . 

أجربت دراسات في السا؛ بق تتعلق بناخ مكة الکرمة у‏ أحمد ء بدر الدين » ۲ آو 
جانب من جوانبه أو آثاره مثل الأمطار والسیول ‏ وزارة الشنون البلدية والقروية ء ۱۹۸۵م ء 
(Mirza , 1979‏ . وقد وفرت تلك الدراسات تصوراً للمناخ بتلك البقعة القدسة . ولکن كما 
سبقت الإشارة فإن تلك الدراسات قد أجريت منذ 33 وقت كانت البیانات فیها شحیحة 
حدودة . وقد توفرت الآن الزید من البیانات المناخية - نوعاً - И‏ يشجع على إلقاء الزید من 
الأضواء على ذلك الجانب الأساسي من الدراسات اللازمة للتخطيط العمراني والتخطیط للحج 
ومايتعلق بضيوف الرهن . 


– سم 


بدأ الرصد المناخي بمكة المكرمة یانشاء محطة با حرم الشريف عام ۲ وكانت هذه 
احطة تابعة لشركة واطسون الاستشارية ء وكان الغرض منها الحصول على البيانات لعمل 
المخططات اللازمة لتصريف السيول في مكة . ثم انشئت محطة الرصد الجوي في أم الجود ( غربي 
مكة ) عام ١ه‏ ( ۵۱۹۸۰ ) وهي تتبع لصلحة الأرصاد وهاية البيئة واستمرت ترصد 
عناصر الطقس حتى الوقت الحاضر دون انقطاع . آما شرقي مكة فقد أنشئت فيه مخطة رصد 
مناخي بقسم الجغرافيا بجامعة al‏ القری بالعزيزية . وكان ذلك برعاية مصلحة الارصاد وحماية 
ہی ری c л‏ 
والطقس حتی الآن . | 

وسیکون تر تيب الدراسة على النحو التالي : 
x‏ 
الفصل الثاني : أحوال الطقس وا مناخ في مكة المكرمة في موسم الشتاء . 
الفصل الثالث : خصائض ١‏ لطقسر وا مناخ في Колу‏ لعشرية الشتوية من ۱5 نوفمبز إلى ۱۵ 


الفصل الرابع : البعد البيئي للطقس والناخ في مكة المكرمة .. 


-Ү- 


الفصل الأول 
اللامح العامة UL‏ & مكة da КИ‏ 

хал‏ مكة المكرمة بخصائص من حيث الوقع أدت 3 احصلة النهائية لتميز مناخها كما 
ستبرزه هذه الدراسة . فالدينة До‏ بمؤثرات إقليمية وحلية هي التي تتحکم في صورة ا مداخ . 
نعرضها كالتالي : 
| الموقع БА‏ 

а‏ مكة في الطرف الشمالي للمنطقة الدارية على دائرة عرض ۱5 : ۲ : ۲۱" شال 
фа‏ غرب المملكة العربية السعودية على خط طول ۰۸ : 45 : ۳۹ شرقاً وعلی بعد نحو ҳо‏ 
كيلا إلى الشرق من ساحل البحر الأجر . 
ب - التضاریس 

وتقع مكة في منطقة التقاء كتلتي أسيا وأفريقيا العظیمتین اللتين لايفصلهما الا شريط 
البحر ЖЭ‏ الضيق . وتزامی على موقع يتراوح ارتفاعه بين ۲۵۰ مز في الناحية الغربية و 
۰ مر في الناحية الشرقية على التلال الساحلية التي ЗАВ (ВВ‏ سلمیاً من سطح البحر وسهل 
تهامة إلى جرف جبال ا حجاز بالقرب من الطائف في الشرق . وتعسیز في ذلك الاطار بتباينات 
تضاريسية داخلية إذ JF‏ بعض الامتدادات АДА‏ تفصل الأحياء عن بعضها وتكاد تنحضر بعض 
الأحياء الأخرى فيما يشبه الأحواض الجبلية غير أن التصاعد السلمي نحو الشرق Jel,‏ الشکل 
الطولي الشمالي الجنوبي فيحافظ على الشكل العام للمظهر التضارر بسي الجيولوجي لصدع البحر 
وس аа со‏ ہت нг ae)‏ سس اسم 
ТТТ‏ 

ай‏ مكة ضمن سيادة الضغط الرتفع السيببري ОМ‏ بالأزوري دون الداري الذي يعم 
المملكة في الشتاء . كما يقرب منها الضغط المنخفط الذي ينشأ في هذا الوسم فوق البحر 
الأبيض التوسط у‏ الفندي ۵ ) )1981 (Sumner , 1988, Таһа et at‏ 


- %- 


ویسود على مستوى ۲۰۰ ملیار التیار النفاث دون الداري شرق البحر التوسط وشال 
المملكة الذي بالاقتران مع الریاح الغربية يعمقان أثر الاعاصیر التي قد تتحرف نحو المملكة وقد 
يصل شيء منها مكة . 

وتمتد في موسم الصيف Айша‏ الضغط المنخفض المتمركزة في аа‏ لتشمل الجزيرة العربية 
واثيوبيا وشال السودان بحيث يخرج من تلك الجهات هواء حار يدور À‏ منطقة الضغط النخفض 
الذكورة ما يسوق الرياح الجنوبية الغربية إلى أقصى جنوب غرب المملكة أو حتى الشسمال pm‏ 
مناطق de КИ Аб»‏ وغيرها . وف المستوى العلوي تسود الرياح الشرقية ومن ضمنها التيار 
مر ی و تج و نر ہت 
٥۶ء‏ الطنطاوي ‹ 1963) . 


وبتقدم أو ترا ТЕТЕ‏ الانتقالیان وأهم مايبرز فیهما 
منخفض السودان وهو عبارة عن مركز جموع من الأهوية المختلفة يتعرض لإزاحات متكررة 
بين هضبة البحيرات ЈЕР‏ افند ЈЕР‏ إيران ( الفندي ‹ ۱۹۸۵ء ص۲۲۱ ) . ويتحرك بصورة 
محدودة شالا وجتوبا بصورة تؤثر على شمال АЧ! рый‏ فيظهر امتداد ذلك المنخفض على طوله 
чаа GTAP GS‏ رقي cha‏ 
جافة مثيرة للاتربة . 
د - И‏ افوائية والمنخفضات الجوية ( الأعاصير ) : 

ولعل من أهم المؤثرات على مناخ المملكة مايسودها من كتل هوائية متعاقبة أو متصارعة 
. ومن هذه الکتل الدارية m Р)‏ ) القادمة من اخيط الهندي ويكثر غزوها في الصيف وهي التي 
تؤثر بصورة واضحة على جنوب غرب Shall‏ . وكذلك الكتل الدارية القارية Т)‏ © ) وهي 
تنشأ في المملكة في الشتاء وهي جافة مغيرة للأتربة والغبار . وتغزو المملكة Сай‏ بعض الكل 
القطبية ( P‏ ) في الشتاء مغل 33341 ¿J (с Т)‏ تجلب البرودة والجفاف من وسط آسيا 
وسیبریا والبحرية ( МО (mP‏ تكون رطبة . ومن تصارع الاثنين تحدث الأعاصير у‏ المنخفضات 
الجوية ) التي تصل المملكة أحياناً فیحدث عدم الاستقرار وهطول الأمطار )1984 Siraj,‏ ) . 
وعادة تكون لقاءات هذه الكتل فوق وسط الاطلسي وتتحرك شرقاً فوق البحر الأبيض الترسط 
وقد تتحرف ци‏ لتغطي المملكة . ید تأثبر النخفضات الجوية في آواخر الخرييف ويازكز في 
الشتاء ويتضاءل في أواخر الربیع ويتوقف التأثير في الصيف ر أحمد › بدر الدين » ۷ءء 
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احرارة في مكة : 
хал‏ مكة المكرمة بارتفاع درجات الحرارة في كل مواسم السنة ذلك آنها - كما سبقت 
الإشارة تة дБ‏ ضمن المنطقة المدارية - وضمن كتلة اليابس المترامية ووجودها إلى الداخل ووسط 
الجبال . فبالنظر إلى الجدول )١(‏ نجد OF‏ معدل درجات By)‏ السنوية 858 ۹ عاماً بأم ын‏ 
بلغ ۰ھ مقابل بأم القرى لفيرة 4 ١‏ عاماً . وبلغ معدل درجة الحرارة العظمی بالأولى БАР‏ 
وبالثانية ۸ر۳۷ م . بينما بلغ معدل الصغرى بام اخود ٤ر۳‏ ۲ а‏ وبام القری ٣ر٤‏ ٢ٴم‏ ولعلنا 
نلحظ الفروق الواضحة في هذه المعدلات التي وإن بدت في حدود الدرجة في أقصاها إلا أنها 
x‏ شیر إلى وجود فوارق كبيرة عند آخذ العدلات الشهرية أو احداث الحرارة الحقيقية . فالعدلات 
تخفی فوراق معتبرة .222 шл ге;‏ 
في العام . 
وبالنظر إلى الجدول (A)‏ والشكل (У)‏ وعقارنة к”‏ غربي مكة وشرقیها نلاحظ أنه في 
كلا اغطتین تتشابه معدلات العظمی والصغری أو تقارب في الشتاء أو مايمثل طرفي منحنی 
الحرارة الشهري فهي تزاوح فيه بين ۲۹" و ۳۰" م . غیر أن الفارق الواضح یکون في الصيف 
فیامکاننا ملاحظة أن اخرارة قد تصل إلى معدلات ٤٤‏ "م في أم القری كما في кін‏ ویولیو 
ولاتتعدی уо‏ 4'م في أم الجود في یونیو . وبلاحظ نفس الأمر في معدلات الصغرى الذي تشير 
فيه معدلات أم القرى عموماً بالارتفاع عن نظائرها في أم الجود في كل الشهور تقريباً . ورعا 
كان لوضع ¿alti‏ إحداهما في غرب مكة ر أم الجود ) في منطقة أكثر ЕКЕНІ‏ وآدغی لانسياب 
افواء وسهولة حر كته بعكس مایحدث شرقى مكة у‏ وادي العزيزية ) الذي يقع بين ضفتي جبال 
اخندمة وجبال منى ما يسهم في انحباس الهواء أو عرقلته أكثر شا هو عليه ا حال في آم الجود > 
ونتذكر هنا مایسمی نسيم الوادي الذي ينقل الحرارة من قاع الوادي نحو قمته . 
تؤكد هذه الفوارق أهمية محاولة التعرف على أحوال الطقس في جوانب مكة المختلفة 
باختلافاتها التضاريسية للحصول على نتائج أكثر s‏ عن كل منحى من مناحي تلك البقعة 
القدسة . | 
седі‏ المدى اليومي في اخطسین بین ۱۱م و СҮХ‏ معدل ٥ر۴‏ بصورة دالة الى 
المناطق اخارة الصحراوية الانتقالية بين الساحل والداخل . 
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ولعل نظرة إلى السجلات الواقعية لأحداث الحرارة - بخلاف المعدلات - تمكننا من 
تصور تطرفات الحرارة على مدار الشهور . ففي АН‏ المذكورة نلاحظ أن اخرارة العظمی 
بلغت أعلى درجة في ام القری ۵۲" م في ме‏ يوليو وأدنى درجة حرارة صغری ۸ر ۹م في شهر 
فبرایر . 

ولعل دلالات هذه القیم وجود خطر ضربات الشمس في شهور الصيف بخاصة إذا تزامن 
معها موسم ا حج وتکدس ا حجاج وحركتهم في العراء في الشاعر . وفي الجانب الاخر نجد عدم 
احتمال ا خطر الکبیر في تدني احرارة الليلية سوی الاحساس ببرد زائد لدی احجاج المحرمين في 
مزدلفة ليلاً . وسيأتي التفصیل في هذا الأمر عند تحلیل أحوال الطقس وا مناخ في الشتاء في قلب 
МА‏ البحت . 
الرياح في مكة الکرمة : 

تسجل أحداث هبوب في محطة أم الجود فقط وبسبب موقع هذه ا غطۃ فان نتائج اتجاه 
هبوب الرياح وسرعاتها تزخذ بشيء من الحذر . وعموماً فان اتجاهات ابوب الرئيسية هي من 
الشمال (Хоу‏ والجنوب الغربي ( (ZYY‏ والشسمال الغربي LVN)‏ (أحمد ء بدر الدين с‏ 
94547( . اما سرعات الرياح فهي منخفضة عموما OL‏ أعلى العدلات كانت حول ( 
۲ر۸ کیلا ) فی الربيع و ر ٤ر۷ CUS‏ في أواخر الشتاء са‏ شهور الصيف وأقلها о ул)‏ کیل 
في أواخر الخريف وأوائل الشتاء . 

ولم تقيد الأحداث ا حقیقیة في рай‏ سرعة у‏ أقصى من 55 كيلاً ۳٩‏ عقدة ) في 5а‏ 
الرصد المذ كورة من الجهات الجنوبية وتدخل في تصنيف الريح العالي أو ا موجاء العتدلة . 
الأمطار في مكة : 

من خلال تحليل المطر بمحطة ام الجود بمكة لفزة ۳۳ Lite‏ ر 55 -959/8م) نلاحظ 
أن ذلك العنصر يتميز بالقلة والتذبذب والفجائية واغلیة . ومعلوم أن أغلب أمطار Аба‏ ينتج 
مرور المنخفضات ا جویة القادمة من البحر الأبيض التوسط والأطلسي من ورائه ويكون ال کیز 
أغلبه في الشتاء ثم الربيع والخريف . ويقل حدوث الطر في الصيف ويحدث بمؤثرات أخرى مشل 
وصول الرياح الجنوبية الغربية ببعض АЙ‏ في مكة ومابعدها З\ё‏ . 

بلغ المعدل العام في هذه š Ji‏ نحو ۱۰۲ مم بام الجود fy‏ يصل المعدل هذه القيمة بام 
القرى حيث لم يزد عن ۹۵ مم ورغم РАДИ Of‏ هنا ЈИ‏ وبدأت من عام ۱۹۸۰م . فإنه بأخذ 


=. = 


هذه الفزة لام الجود نجد أن العدل Шай‏ يرتفع فوق الائه (۱۰۳مم) رآهد ‏ بدر اللین с‏ 
م ). 

أما بالنسبة للمعدلات الشهرية فاننا نجد ЦИ‏ اوح بين الصفر في يونيو ويوليو ودر ؟ 
مم في ديسمبر al‏ الجود وبين الصفر في يونيو و۸ر۲۳مم بأم القری ( جدول ۲ ) وتحدث 
أحداث جسيمة في الواقع بمرور السنوات فمن الجدول (۳) أن الأمطار في شهر يناير عام 
۹ بلغت 2۰ ۲مم وفي نوفمبر عام ۱۹۹۲م بلغت ١1١‏ مم بأم ا جود وقي العام الأخير 
۱ بام القرى . ги‏ | 

ويخفى التوسط الشهري أيضا Lo‏ متطرفة آخری ‏ إذ ت کر الأمطار أحيانا في بضعة أيام 
أو بضع ساعات في اليوم » وقد يسقط في يوم واحد وعدة ساعات من اليوم معظم الكمية التي 
هطلت في السنة . ما يشير إلى BUS‏ العالية للأمطار في مكة المكرمة . 

ففي عام ۱۹٦۹‏ م كانت كمية الأمطار السنوية الساقطة ۳۱۸ ملم سقط منها يوم 
الأربعاء ۱۳۸۸/۱۱/۶ه الموافق ۲٢‏ يناير Y£.‏ ملم خلال ثلاث ساعات فقط . أنظر الصورة 
( ملحق ۱ ) وفي ست سنوات من عام ۱۹۸۰ - ۱۹۸۵م هطلت الأمطار لأقل من ساعة في 
۷ من عدد الأيام المطيرة ۸۲۳ لأكثر من ساعة . رک هذا لايعنى أن يع الأمطار ЦЬ‏ 
Де‏ مكة عالية الكثافة » إذ قد يستمر هطول الأمطار لعدة ساعات ولكن شكل قطرات خفيفة 
(رذاذ) لاتسبب سيلاً ولا فيضانا » كما حدث في يوم ۱۹۷۲/۱۰/۲۹م حيث استغرق هطول 
„Јао‏ فقط ساعتين وعشرين دقيقة . ومن الأمغلة على تباين كنافة المطر الساقط على منطقة مكة 
المكرمة والشاعر المقدسة ء أنه يوم ۸/٤/۱۹۷۵م‏ هطل من الطر 4۳ ملم في ۵۲ دقيقة ء نما 
في 2۱۹۸۸/۱۲/۳۰ هطلت نفس الكمية تقريباً 4ر8 4ملم في سبع ساعات وعشرين دقيقة . 

يعسم افطول بمكة المكرمة باخلية д» два‏ معروفة ف المناطق الصحراوية . ومشال على 
ذلك مانجده متکرراً في سجلات آم الجود عن أخبار سقوط أمطار في مكة لابعظی مرصد ام الجود 
ففي يوم 15/5/4/77١م‏ ورد مانصه : | 

" هطلت آمطار متفرقة في بعض АЯ!‏ مكة المكرمة یوم 4/۲۲ في حوالي الساعة الرابعة 
pas‏ | وم تهطل على مرصد مكة с‏ وقد 2 الاتصال التليفوني بمرصد جامعة أم القرى . وهطلت 
أمطار بها الساعة АМН‏ والنصف عصراً مصحوبة ببرد وكميتها ЗА‏ مم واستمرت ساعة " . 


وقد تهطل أمطار لایسجلها أي من الرصدین بمكة کان تهطل الأمطار بجبل الدور 4 
وسط مكة ولاتهطل بأطرافها وسزد تفاصيل هذه الاختلافات . 

وبامكاننا بالنظر إلى الجدول )$( أن نتبين هذه احلية . فإذا قارنا جمل أحداث افطول 
البالغة ۱۸۲ في احطتین في ЗА‏ ۸۵ - ۱۹۹۸م ء نجد أن الأيام التي توافق فيها المحطول بين 
المخطتين لم یتجاوز ۶۸ أي 7 / من الجملة . وم تزد أيام التتالي التي Se‏ أن تقبل لدلالتها 
لوحدة أسباب المهطول وتوالي تأثير الظاهرة с‏ عن ۳۷ یوما أي ۰ . Lids‏ نلاحظ أن كلتا 
حالتي التوافق والتتالي بلغت ٤٤ ( яле‏ ) ومن هنا نجد أن الأيام التي لم بحدث فيها أي 
توافق أو تتالي زادت عن نصف الأيام التي تم رصدها ( ۱۰۱ ley‏ = 4ه/ ) . 

وتشیر الأيام المطيرة أیضا إلى قلة الأمطار مخليتها فمن ا دول رقم (ه) يلاحظ أن معدل 
الأيام المطيرة في السنة aly‏ الجود كان ۰ أيام aly‏ القری ۷ أيام فقط . كما تشير أيضا إلى ميل 
الأمطار للنزكز في الشتاء مع فوارق في الحدث بين الحطتين . 
الرطوبة الدسبية والتغيم : 

تعميز معدلات الرطوبة النسبية بمكة ( أم الجود ) عموما بالاخفاض . وهي في أعلاها 
نحو (Лом)‏ يناير ثم تعدرج نزولاً حعی تصل ZYY‏ في الصيف في يوليو . وبمقارنة هذه 
النتائج بنتائج الرطوبة في جدة والطائف نجد أنها تقف Маза‏ بين المدينتين الذ کورتن حيث جدة 
على الساحل والطائف في الداخل في جبال الحجاز ومكة منطقة الانتقال بينهما . 

Lil‏ من جانب التغيم فان التغيم الكلي لايتوقع أن يزيد عن LO‏ من أيام السنة بينما 
الجزئي يزيد عن ۷۰ ولكن هذا التغيم لايتوقع أن Fp‏ بصورة كبيرة على سطوع الشمس أو 

علينا الانتقال بعد هذا الوصف المختصر إلى دراسة أحوال الطقس والناخ في الشتاء وهو 
حور هذه الدراسة فيما يلي من صفحات . 
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تابع جدول )7( 
(ш)‏ معدلات الأمطار الشهرية al‏ الجود aly‏ القری* 

БЭХ‏ ےت اس 
се sen:‏ عمق Е‏ 
М‏ 
Се е р ра‏ 
تج سج ра н na‏ 
Га ЕТШ‏ ا ми‏ 
قب ا а еи | wa‏ 


* بیانات آم الجود (р444Л-1455)‏ و بیانات pf‏ القری ) ۱۹۸۵ - ۱۹۹۸م ) 
حساب الباحث :الصادر : 9- مرصدا آم الود و آم القرى 7- النظمة العربية للعمية الزراعیة ۱۹۷۷م ۳- )1979( Mirza , М.‏ 


الشھو 


الفصل الثاني 

saj‏ )( الطقس والمناخ في مكة Да Хай‏ في موسم الشتاء 

وستتطرق الدراسة في هذه الرحلة إلى آحوال الطقس والناخ 3 شهور الشتاء الأساسية 
والشهور التي تحيط بها أي من نوقمبر إلى مارس »ويجىء هذا الفصل بعد الفراغ من عمومیات 
الطقس والمناخ في كل العام بمكة فهنا نتطرق لدراسة تفصيلية لوسم الشتاء مقسماً على فيرات 
عشرية . من هنا 32 أن الفصل ДВА‏ وسط بین التعميم والتفصيل .( انظر الأشكال ۳ إلى C14‏ 
94 : الحرارة : 
١‏ - نوفمبر : 

بالنظر للجدول (۱) والشكل (۳) وباعتبار المعدلات العامة للحرارة في شهور الشتاء 
نجد أنه في Spall‏ ۸۰ - ۱۹۹۸م بأم الجود والفنزة Ло‏ — ۸۱۹۹۸ بأم القرى قد بلغ العدل 
العام لشهر نوفمبر ١ر۲۸ٴم al‏ الجود و № 7م ab‏ القرى بينما بلغت العظمى Матеје‏ 
الأولى و ٤‏ ره ۳م في الثانية . أما الصغرى فقد بلغت ۷ ر٦۲‏ م في أم الجود و ۲ر۲۳م في al‏ 
القرى . وليس بخاف ماتدل عليه هذه الأرقام من ارتفاع في الحرارة al Lops‏ القری في شرق 
مكة عن أم الجود في غربها 
؟ - ديسمبر : 

سجل معدل عام لدرجات اخرارة هذا الشهر eY А‏ بام الجود V‏ £ ۲"م بام القری 
asa‏ بلغت معدلات العظمی ۹ر٠ eY‏ في الأولى و “م في الثانية . أما الصفری فقد بلغت 
а VAY‏ بام الجود ار ۱۹ بأم القری ду.‏ هذا الشهر نلاحظ ارتفاع العدل والعظمی في أم 
الجود وانخفاض الصغری عنه Š‏ أم القرى . 
۳ - يناير : 

بالتدرج ووصول قلب الشتاء لابد Ый‏ سنلاحظ الانخفاض في درجات الحرارة التي 
جاءت في معدها العام لشهر يناير YY Y‏ م بام الجود و БҮҮ‏ بأم القرى كما جاءت معدلات 
العظمى ۹ر۲۸ٴم وغو ۹ھ للمحطتين على И‏ . أما الصغرى فقد كانت ач‏ بأم 
ا 35 ۱ر2۱۸ بأم القرى “| ...2 
بأم ال جود فی غرب مكة . 
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سجلات محطة أم القری المناخية - 


اھر 


Аа 


٤‏ - فبرایر 

جاءت نسانج في العدل والعظمی والصغرى بأم ا ود كالتالي : зет. 3 А‏ 
а ۱۷ А‏ على التیب ثم بأم القری ٢ر٤‏ ۲م » Y‏ ٠م‏ و ۱ر۱۸م على نفس الترتيب ومرة 
آخری نلاحظ الدفء لشرقي مكة عن غربيها . 
تک 

نلاحظ في هذا الشهر Вы р шуй‏ 00 هن ба jd‏ فلا جات الع اتج 
في المعدل والعظمى والصغرى بأم الجود YY f ел)‏ م و ١ر15‏ م على الصوالی al Sy‏ 
القری ٦ر۲۷‏ "م ونحو 5 "ام a YA Y‏ . والا رتفاع الذي لحظناه عموما في الشهور السابقة لأم 
القرى نلحظه في هذا الشهر КҮЗ‏ 


кай ак افا وا یتاج‎ ға 

معدلاتها عنها في غربي مكة . 
إذا نظرنا هذه العدلات بصورة تفصيلية أكثر - أي للمعدلات اليومية كما نشاهده في 

الأشكال ( ۰۳ 4 ) نجد أن مسار الحرارة في شقیها العظمی والصغرى في جاني مكة الغربي 

والشرقي تسير بدمط متناغم وبفوارق قليلة . كما بمكن لنا أن نرى الارتفاع الملحوظ الذي يأخذ 

: خلص لبعض الملاحظات المهمة‎ ША). حطة على الأخرى‎ Ву واضحاً في بعض أجزاء‎ (bë 

ОО‏ انحصرت درجات الحرارة العلمي اليومية في بداية الفرة الشتوية ( ١5‏ نوفمبر ) بين 
зо‏ ۳م و ۳٣‏ "م وفي نهايتها ر ۱۵ مارس ) كانت 4 ”7م في US‏ ا محطتين . ثم يتقعر 
ин‏ الشسعوية أو في معنف شر 
يناير ( شكل ۲ ). 

(У‏ الحصرت درجات الحرارة الصغرى اليومية في بداية вуд‏ الشتوية ( ١۱/نوفمبر‏ ) بين 
درم و هر۲۱م dy‏ نهايتها (۱۵/مارس ) بین зет‏ ۱۹ ٴم في LIS‏ احطتین . 
وقد اتخذ النحنی (ed‏ مشابهاً لنمط الحرارة العظمي وهو يتقعر أيضاً في منطقة الوسط 
حتى يصل قاعة ٥ر٦ ١‏ "م في نفس у SAM Вуй!‏ منتصف يناير ) . 

٣‏ بالتدقیق في الشكل (۳) بمكن أن نستنبط thé‏ واضحاً في مسار كلها ا В‏ العظمى 
والضغرى في ШУ‏ ا مخطتين . فمنحنيا الحرارة العظمى والصغری في al‏ القرى يرتفعان 
عنهما في أم الجود في أول الفرة التي تشد من نصف نوفمبر حعی قرب آخرہ . ثم 


— Үг - 


ینخفضان في أم القرى عنهما في أم الجود بعد ذلك حتى منتصف الفزة الشتوية - 
منتصف уш‏ — ثم Ol pay‏ بصورة تقارب التطابق مع التبادل في العلو والانخفاض حتی 
الأسبوع الأخير من فبراير حيث نلحظ الخفاض منحنى أم القرى في العظمى وارتفاعه في 
الصغرى مما يشير إلى الدفء ليلا واللطف نهاراً في درجة الحرارة في شرقي مكة عنها في 
غربيها . 

 )٤‏ من الهم النظر في سجل درجات الحرارة السجلة الواقعية - دون معدلات - إذ أن 
لذلك أثراً على السلوك وعلى الحياة والحركة . وكما سبقت الاشارة بأن أعلى درجة 
حرارة سجلت كانت ۲٥م al‏ القسری و ۸ر۹٤‏ 'م بأم الجود وكان ذلك في شهور 
الصيف . وسجلت شهور الشتاء شهور أعلى درجة pa t Yo‏ ۲ر١٤‏ م بأم القرى 
aly‏ الجود على التوالي وکان ذلك في نوفمبر . آما دیسمبر فقد كان у о‏ ٣۳م‏ 
با عطتین على التوالي . وتشابه يساير وفبرایر ومارس في تسجیل الحطتين . فقد كان 
الأول то‏ والشاني ۳۷م والأخير نحو ۰ م . ويدل ذلك علی of‏ 8541 المحيطة 
بالشتاء ( ћу‏ ومارس) بمكن أن تشهد خرارة Gear AIG‏ إل З‏ الخيطة والحذر . 
وربما كان الناس فيها من الضيق بخاصة أولئك الذین ینتشرون في سهل عرفة أو في مسى 
де‏ ایام | | 

(е‏ ومن جهة آدنی حرارة صغرى Ай‏ بملاحظة السجل الواقعي للحرارة آنها في توفمبر قد 
تدنت إلى نحو "م في أم ا جود وأم القری وهي درجة يحس فیها احرم بالبرد ولکنها 
محتملة منعشة . آما في مارس فقد تراوحت السجلات ا حقیقیة بین ٦ر ۱١‏ م و ١‏ ١ٴم‏ 4 
أم ابحود وأم القرى على التوالي . وهما آبرد من ا حال في شهر نوفمبر وتشابهت 
الحرارة في قلب الشتاء АВ‏ كانت أدنى السجلات نحو ۱١‏ "م في LAS‏ احطتین في شهر 
зла‏ ٠م‏ فيهما أيضاً في فبراير أو تندنی عن ذلك SUB‏ وهذه درجة يحس Lad‏ 
الإنسان بالبرد الشديد ся,‏ فيها )3.49 الصوفية . وبما أن الحاج یکون جردا من 
امخيط والمخيط хууд‏ أن Аё‏ له ملاذا أو ناراً تدفثه أو أن يتغطى- في حدود الشرع - 
للا يصاب بنزلة البرد ولیعمتع بليلة هادئة في عبادة ربه بالمزدلفة . 

ثانياً : الأمطار : | 
تعود آقدم سجلات الأمطار إلى عام ۱۹۰۲م علما بان محطة آرصاد al‏ جود أنشئت ale‏ 

۰ . فمن العروف فان رصد الأمطار عن طريق ler‏ متعددة شا الاهتمام بهذا العنصر 


امهم أمر سهل المتابعة وني كثير من الأنحاء قد يسبق إنشاء Цар Пе‏ منظمة . بلغ معدل الأمطار 
кезі‏ عاماً بمكة Да КИ‏ ٣ر‏ ۰ ۰ ۱مم بانحراف معياري ار ۷۲ وبمعامل تغیر КУХ‏ ويعتبر 
هذا العدل قليلاً ويضع Аб»‏ ضمن مناطق الصحراء у‏ جدول ۳) . وقد بلغ معدل الشتاء في هذه 
الفترة التي تمثل دورة مناخية مكتملة ذروة العدلات ويشكل ٦۹‏ من معدلات الحطول في السنة 
. ويجىء معدل قلب الشتاء على رأس تلك القمة فقد كان معدل كل من دیسمبر ويناير ۰۲۲ 
۳ مم على التوالي جاء بعدھما شهر ا حریف ععدل Үү‏ مم . آما أواخر الشتاء وأوائل الرسع 
فقد کانت ۳ مم و٤‏ مم فقط لشهر فبرایر ومارس على التوالي ر جدول ۳) . 

ومن سجلات محطة أم القرى التي ترجع إلى عام ۱۹۸۰م - حصيلة ۱۶ عاماً حتى 
۸ - يمكن أن ай‏ على نتائج مقاربة في هذه المعدلات فقد جاءت على التحو التالي : 
٠‏ ٤ء‏ مم لشهور نوفمبر وديسمير Де д;‏ 99 01۲ 
الشتاء وأوائل الربیع تجىء معدلات ضئيلة هي ١‏ مم لشهر فبراير و۷ مم لشهر مارس . 

ولايقارب المعدلات المذكورة شهر . غير أن قلب الربيع - آبریل - وقلب الخريف - 
اكتوبر - تبرز بعض المعدلات التي زادت عن بقية الشهور . فقد جاءت أم الجود بمعدل 4ر١١‏ 
مم في أبريل وجاءت أم القرى بمعدل ۹ مم في اكتوبر . 

ومن جانب أكبر حصائل الامطار الشهرية في الفزات المذكورة سابقاً (جدول ۳ ) نجد 
أن شهور الشتاء أظهرت كميات كبيرة . كانت أكبر كمية في شهر 74٠ ply‏ مم ولعل هذه 
الكمية هي الأكبر في جمیع الشهور مطلقاً ومن Чэ‏ شهور الشتاء Да БА By‏ ٤۱۹۲م‏ . وقد 
كانت تلك الكمية من حصيلة ply‏ عام ۱۹۹۹م . ويذكرنا هذا التاريخ السيل الكبير الذي 
ینسب إلى هذا العام والذي أصبح سجلاً في الأحداث العاصرة . وكانت حصیلة أمطار نوغمبر بأم 
الجود 1١١‏ مم في عام ۱۹۹۲ء وقد ارتبطت بظاهرة فريدة في السجلات الحديشة بمكة سيأتي 
تفصيلها في آخر هذا البحث . وجاء أبريل وهو خارج فصل الشتاء بحصيلة بلغت ۹۹مم في عام 
۸ء بلغ fot‏ أمطار ديسمبر بأم الجود ۷۸ مم في عام ۱۹۸۹م ثم مارس МЕ‏ مم بأم 
القری عام ۸۱۹۸۹ فبرایر ۳۰ مم al‏ الجود . وکما سیتضح من تناول ایام المطيرة أن هذه 
الکمیات الكبيرة رما سقطت في ایام قليلة Не‏ وربما في يوم أو يومين وهذه مة أمطار الساطق 
ا حافة . | 


بالنظر لتفاصيل كميات الأمطار الشتوية في ВАЙ‏ ۸۰ - ۱۹۹۸م بأم ا جود و Ло‏ - 
۸ بام القرى . ففي af‏ الجود ud‏ أن أعلى الکمیات كانت من نوفمبر إلى مسارس كالتالي : 


۱ و ۱ و ۸۰ مم و۷ مم و ۳۶ مم . بینما بلغت في أم القری على التزتیب مسن نوفمبر إلى 
مارس ۱۳۱ و ٦۸‏ و 54 و5 و VE‏ مم على التوالي ر جدول ‏ وأشکال ۱۰ إلى ۱۵ ) . 

ШЫ),‏ نتأمل ندرة الأمطار في مكة من خلال النظر إلى الأيام الطبرة في كل من حطتي 
الرصد بمكة الکرمة ر جدول ٠‏ ) . فقد تراوح ا جموع السنوي ALU‏ الطيرة خلال 833 الرصد 
) ۸۰ - ۱۹۹۸م) بكل من ام ابمود وأم القری بين ۲۳ يوماً ويوصين маму.‏ هذان الرقسان 
شاذین إذ أن العدل في أم الجود كان ۱۰ ایام by‏ أم القری ۷ أيام . ومرة انية نجد أن هذه الأيام 
تقع فيها التسبة الأكبر في شهور الشتاء لا ذکرنا في السابق من أن غالبية الأمطار تهطل في ذلك 
الفصل . وينبغي التنبه هنا إلى أن عدد ААЙ‏ المطيرة المقارنة ليس Yio‏ على الكثافة فربما كانت أيام 
أقل بكثافة أعلى كثيراً وبحصيلة معتبرة مقارنة بأیام كثيرة وحصائل من المطر أقل . 

ينبغي التنبيه أيضاً إلى أن قرب охид‏ لایعنی بالضرورة توافق افطول فيهما كنافة ولا 
حدوثاً . وقد سبقت الإشارة إلى أن المطر قد يتباين هطوله في جوانب مكة. وقد ین زکز في بعض 
الأنحاء دون بعض , فهوایتصف = سیب التضاریس وغيرها - باحلية الشديدة في أحيان كثيرة . 
а,‏ على هذه الحقيقة بمكننا النظر في الجدول (5) الذي صنفت أيام افطول gle‏ أم القرى 
وأم الجود 8 أحوال هي : | 

أ - التوافق . 

I Шей - ب‎ 

ج - الاختلاف . 

ويعني التوافق أنه حدث هطول في كلتا امخطتين بغض النظر عن الکمیات . آما التعالي 
فهو دال على أن المطول حدث في أي من الحطتين في يوم وحدث في احطة الثانية في اليوم العالي . 
آما الاختلاف فهو حدوث هطول في إحدى احطتین ل يوافقه و يتلوه أي هطول في اليوم العالي . 
ولعل الداعي للنظر في التوالي هو ما يرمز إليه الحدث من اتحاد الظاهرة وانتشارها وديمومتها لأربع 
وعشرین ساعة على الأقل . ۱ 

نلاحظ أن السمة الغالبة في الحطول بین Gi‏ هي الاختلاف AB‏ كانت أيام الاختسلاف 
۱ يوماً وهي ЈЕ‏ 6 من نسبة أيام الحطول وجميعها АЧ)‏ يوماً ) بینما تلا ذلك التوافق في 
۸ یوما وهي تخل نحو ربع النسبة المنوية من أيام الهطول у‏ 1/۲5 ) بينما لاتمثل ایام фей‏ سوى 
مس ا جموع ASI‏ لأيام الحطول بانخطتين (ИМ)‏ وحتى لو جمعنا أيام التوافق مع التتالي 


— YA — 


)65( نجدها تقل کثیراً عن ایام الاختلاف . وهذا ی کد مسألة احلية التي سبقت الاشارة إليها . 
By‏ کده السجلات الوجودة في مخطتا الرصد Аб‏ وأيضاً ваб р‏ ملاحظات مععاونین في مكة . 
ولعل مایشیر إلى تباینات المهطول داخل مكة Дә KU‏ رغم أن الظاهرة المتسببة في اغطول قد تکون 
واحدة ماجاء في تقریر الاستاذ عبد الغني قواص رئيس ارصاد مكة المكرمة ۶۱۹۹۷ ) بالنص 
Juli‏ عن ظاهرة الأمطار التي حدثت في مساء يوم الجمعة ۱۷ اکتوبر ۸۱۹۹۷ : : " تعتبر بداية 
موسم هطول ДАЛИ‏ على منطقة مكة المكرمة هذا العام سابقة عن الأعوام الاضية فقد تأثرت 
مدينة مكة المكرمة خلال الساعات ال۸٤‏ ساعة الماضية ضية بتقلبات جوية وتخلخل في قيم шиний‏ 
ابحوي ما ساعد Де‏ زيادة تدفق کمیات كبيرة من № في الوقت الذي صادف عبور جبهة 
هوائية باردة على شال غرب الملكة وأدى ذلك إلى هطول Дай‏ حيث بلغت كمية الأمطار على 
مكة المكرمة مساء يوم الجمعة ۵۱۱۸/۲/۱ ۱۸ملس على شرق مكة المكرمة › في حين 
بلغت ٤ر۸ су Де pals‏ مكة ا مكرمة gle y‏ افطل صباح يوم الأحد ۱۸/۹/۱۸ ۱ه 
وقد بلغ ۹ر٥ pale‏ على غرب مكة الکر مة ء في حين بلغ 4ره pale‏ على شرق مکة الکرمة 
آما على جنوب مكة المكرمة فكانت الكمية أكثر من ذلك حيث { يتم تسجيلها ولازالت السماء 
ملبدة بالغيوم والفرصة مهيئة بمشيئة الله فطول أمطار خفيفة قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية 
ا 
We‏ : الرياح : 

لعل أهم ماتجدر الاشارة إليه ضعف الرياح عموما وف الشتاء بمكة المكرمة - al‏ الجود . 
р дас‏ 
هذا العنضر . 

تراوحت معدلات سرعات الریاح السائدة في مكة - أم الجود - بين ۹ر كم | ساعة 
في کل شهر فبرایر ومارس و ٦ر٤‏ کم/ساعة في شهر ديسمبر . يقاربه نوفمير ( ۸ر٤‏ كم/ساعة ) 
وهي سرعات ضعيفة لاتشکل في عمومها مضایقات أو أخطار . ومن هذه النتائج نلاحظ أن 
مقدمات الشتاء ДЫР‏ أضعف العدلات بینما ма‏ معدلات السرعة في عقابیل الشتاء ر جدول (V‏ 

ШЇ‏ بالنسبة لجهات الحبوب Uu‏ = السائدة في شهور الشتاء فمن اللاحظ Of‏ معدل الاتجاه 
السائد للهبوب كان من جهة الشمال عدا شهر نوفمبر الذي كان من جهة الجنوب الغربي . 


بالنظر إلى أقصى سرعات الریاح abe‏ أم ود فی الفترة ۸۴ - ۱۹۹۸م نلاحظ أن 
أعلى سرعات الریاح كانت في شهر مارس الذي ثل الشهر الانتقالي بين الشتاء والربيع فقد 
حظي هذا الشهر باحداث رياح وصلت ۷ ر٦٦‏ کم/ ساعة وکانت فوق ۵ کم /ساعة وفوق 
٤‏ کم/ساعة бэр‏ مرات . وهذه في آغلبها لاتعدو أن تکون نسیماً Ú ë‏ في مقیاس بیوفورت 
Strong Breeze‏ وم jer‏ إلى مرحلة ال موجاء Fresh gale‏ الا مرة واحدة طيلة هذه 55-41 
وكان ذلك في هذا الشهر عام ۱۹۸۸م ومع ذلك لم تصل للهوجاء العاصف . وتکرر هيوب 
أقوى الرياح مقدار نسیم قوي في شهر فبراير ولکن بدرجة آقل منها في شهر مارس . وم ترق إلى 
٥‏ كم/ ساعة ( شبه افوجاء ) في أي يوم من أيام الشهر في فة الرصد . о‏ 

وفیما عدا ذلك فقد تراوحت рай‏ الریاح بين النسيم العتدل والنسیم العلییل — 
درجات مقیاس بیوفورت Ума‏ شهر ینایر في الرتبة الثالئة بالنسبة لشهور الشتاء في قوة الریاح 
وهنا نلاحظ انخفاض السرعة قفي آقصاها لم تتعد £ کم/ساعة وهي داخلة أيضاً في النسيم القوي 
ویزاجع شهر دیسمبر في قوة الریاح ویقل ВВ‏ النسیم القوي فيه ويزداد تکرار النسیم العلیل 
العتدل . 

وقد بدا شهر نوقمبر بأحداث رياح ها بعض القوة تزید على ديسمبر وینایر . فقد 
وصلت ١ه‏ کم/ساعة у‏ شبه ال هوجاء ) ثم تکرر حدوث النسيم القوي والعلیل والعتدل . 

ولابد من الاشارة إلى أن هذه الریاح ليست قوية ولاتشکل تھدیداً أو خطرا على الشاط 
رت جو ааа‏ جک ыы дысы‏ 
رعا افاریکین . 

РЕ‏ امن مرف اه اس 
العتدل Moderate breeze‏ انما يشير الغبار 5,8 الأوراق التناثرة ومیل الفرو ع الصغيرة 
وتکون سرعته في معدل залуу‏ في الثانية والعلیل آقوی منه بقلیل Lal‏ اللسیم القوي Strong‏ 
breeze‏ فهو В Z‏ الفرو ع الكبيرة للأشجار ویسمع له صفير Де‏ التلفون أو الکھرباء 
ویصعب معه استعمال الشمسية وسرعته pat YW‏ | انية . وتجیء شبه افوجاء Near gale‏ 
درجة فوق هذه Чуе у‏ ١مز/‏ ثانية ) لتميل بالأشجار كلها وتجعل السير المعاكس صعباً . أما 
Fresh gale «си!‏ التي یندر حدوٹھا оо.‏ وتمنع السير في الاتجاه 
зала қалағаны‏ / ثانية . 


- – 


ولعل مانراه من تكسير فروع الاشجار أو اقتلاعها في مكة يعود في جزء كبير منه 
للشجرة الزروعة لا إلى قوة الریاح تماما . ذلك OY‏ هذه الأشجار مزروعة في أرض صخرية وف 
حفر محدودة صغيرة فلا هي تجد ЫН‏ الهشة الهميقة дый‏ بجذورها في الأرض لتكون GU AST‏ 
ولا هي تجد الغذاء Л‏ الذي يساعد على كبر ساقها لتقاوم حركة الرياح فمثلها مثل У‏ شجرة 
ыа‏ اجتئت هن فوق الأرض ماما من قرار 4 يضاف إلى ذلك أن تلسك الأشجار لاتجد الرعاية 
الزراعية الصحيحة فهي لاتقلم БАЙ‏ ساقها . ولا أن لهذا الأمر خطراً على الناس ومتلكاتهم 
فلابد من نشر الوعي التشجيري أو تبنيه LE‏ من قبل الادارات العامة مثل البلديات . أما гал‏ 
في مكة المكرمة فهي ليست ها القدرة على اقصلاع أشجار مت بصورة صحيحة لأنها تسم 
بالحركة الضعيفة . 

لاشك أن هناك عناصر أخرى مهمة في وصف طقس الشتاء في مكة المكرمة ولکن 
الزكيز في هذا الفصل كان على آهم تلك العناصر ally‏ ها أثر واضح في مناشط الناس ومن بينها 
IS >‏ الحجاج с‏ وبانتهاء هذا الفصل نتدرج للخطوة 3081 في الدراسة التفصيلية لفصل الشتاء 
والذي تم تقسيمه إلى ЫЛ‏ عشرة в‏ عشرية ( ١٠أيام‏ ) ابتداء من ҮЛ‏ نوفمبر حتى ٠١‏ مارس 
والنظر في امكانية الحصول على صورة أكثر وضوحاً لاخ وطقس تلك البقعة المباركة التي بزمها 
الملايين من ضيوف الرحمن مجتمعين في أيام معدودات с‏ وهذا ماسيتبين في الفصل الثالث . 


جدول ز٤‏ ) مجموع الأمطار في شهور الشتاء بأم ود و أم القرى في الفترة ۰ - ۱۹۹۸م 
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Дай‏ الثالث 
خصائص الطفس والنا خ في الفترات العشرية 
الشتوية ر ۱5 نوفمبر - ۱۵ مارس ) 

ë‏ اختيار ВМИ‏ من ١5‏ نوفمبر إلى ٠١‏ مارس لتمشل 333 الشتاء التي تهدف إليها 
الدراسة الحالية نظراً لتقدم موسم ا حج نحو الدخول في الشتاء ومن ثم التنقل فيه بصورة تراجعية 
مقلوبة من مارس نحو نوفمبر ( جدول ۹) . ولقد رأى الباحثان تقسیم اليزة إلى أئستي فيزات 
فرعية تكون کل واحدة منها عشرة آیام یمکن أن یطلق علیها الفزة العشرية وترقم من )١(‏ إلى 
)17( فتکون ЫЛ‏ العشرية الأولى والثانية وهکذا كما هو في الجدول )15( . ومعلوم أن 5543 
الشتاء متداخلة بين عامين فهي تبداً من pod ١5‏ من عام وتنتهي في ٠١‏ مارس في العام التالي. 
ویجیء هذا النزتیب أوفق من التزتيب السنوي الذي يفصل الشتاء الواحد يبدأ بأواسطه في أول 
العام وينتهي ببدایته في آخر العام . ولابد من التنویه هنا أن هذه الفيزة ЕР‏ الشتاء وحده Ls}‏ 
ane Ы‏ نهايات ا خریف у‏ نوفمبر ) وبدایات الربیع ( مارس ) хаад‏ قلب هذه ъв‏ عموما 
عن قلب الصيف إذ OF‏ الفوارق ا حراریة بالذات ليست بالدرجة الكبيرة التي بمكن ملاحظتها في 
أماكن آخری کالعروض العتدلة والناخات الداخلية والصحراوية .راجع الأشكال من ۳ إلى ۸ و 
۲ ال ۱۹). 

Ш АУ‏ من استعراض مزايا اختیار تقسیم الفيزات المناخية العشرية وبالتدر ج البادیء من 
٦‏ نوفمبر والذي لايقيد بفواصل الشهور ومن آول هذه البررات أن 84 الشهر رما بدت 
كبيرة في جال دراسة ا مناخ احلي والتفصيلي Leb‏ أظهرت هذه التقسیمات فوارق في الناخ 
والطقس بين أوائل الشهر وآواسطه ونهایاته بخاصة مناطق التداخل بین الشهور . فهذا التفصیل 
يدعم الصورة التي تخرج بها من دراسة العدلات الشهرية أو جورها إلى صورة رما كانت أصدق. 

ومن مزایا هذا التقسيم أنه ييسر للباحثين أو الدارسین التنقل بین ثنایا الشهور واختیار 
العشرات التي تناسبهم وتعطيهم فرصة دمج أي عشرة مع أخرى أو المقارنة بين مفردات الفزة 
الكلية والشتاء . | 

يتميز МА‏ التقسیم على التقسیم المناخي العروف باسم التقسیم الخمسي ( ۵ ایام ) - 
0 والذي یکثر استخدامه في الاخ التفصيلي والساخ الزراعي والأرصاد الزراعي 
والدراسات التي تتطلب التعرف Де‏ الفوارق الدقيقة فیما پرتبط ببینات حيوية معينة ولدراسات 
خاصة . ویجیء ый!‏ هنا في أن التقسيم العشسري يعطي صورة أكثر تماسكاً وانسجاماً وأقل 
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تفصيلاً اذ التفصیل الدقیق رعا أخرجنا من دائرة تجمیع бууд‏ عامة . وفي مكة да КИ‏ واعتماداً 
على دراسات سابقة ( أحمد с‏ ۱۹۹۲م ) نجد أننا لسنا بحاجة هذا التفصیل حيث أن ELL‏ لایتغیر 
بهذا الایقاع الخمسي . وهذا أيضا шй‏ ولفس السبب عن تینی النظام الاسبوعي فالنظام 
العشري الذي اقزحته وتبنته هذه الدراسة - وهو ضعف الخمسى - رما أظهر Ш‏ بعض الفوارق 
وربما وفر لنا متغيرات ذات جدوى في التحليل الإحصائي ودراسة الساخ АА‏ لبعض جوانب 
مكة الکرمة بصورة فيها بعض التفصيل غير المخل . | 

والفازة العشرية فوق كل هذا تعطينا طرفاً معتبراً في فنزة الج الحرجة وهي تلك التي 
تبدأ من اليوم السادس من ذى الحجة وحتى اليوم السادس عشر منه » أي ابتداء تكامل الحجيسج 
في مكة وحتى ابتداء مغادرتهم . فیمکتنا بدخول الحج في أي طرف من هذه الفنزات العشرية أن 
نتعرف - مسبقاً - على احتمالية طبيعة الطقس والناخ فيه والأمر لله من قبل ومن بعد . 

تهدف الدراسة الحالية لوصف ال ناخ في موسم الشتاء بمكة المكرمة والمشاعر وذلك 
чал‏ لکل باحث أو دارس أو مهتم le‏ ستكون عليه أحوال لمناخ في موسم الحج الذي يزحف 
تراجعياً في الشهور الشمسية ويقترب من الدخول في الشتاء والتقل فيه من نحو آخره إلى وله 
حسب ماهو مبين في التقویم ( جدول ٠١‏ ) . وستقوم الدراسة بتحلیسل الحرارة والمطر بصورة 
أساسية لأنهما هما العنصران الأساسيان المزثران على حركة الحجاج . وتستخدم أسلوب 
التحليل الإحصائي والرسوم البیائیة وتوفر المزيد من البيانات والنتانج الإضافية في ملاحق قد 
حتاجھا بعض المختصين في شئون المناخ أو الدراسات المكية وبخاصة دراسات الحج . 

تعتمد الدراسة في الأساس على بيانات رصد pole‏ المناخ في محطتي مكة الکرمة ‹ فهي: 
)١(‏ محطة أو مرصد aÍ‏ الجود التابعة لمصلحة الارصاد وحماية البيئة وهي الأقدم уле‏ والأوثق في 
بياناتها والأثرى في عناصرها المناخية . والتي تقدم عمر الرصد فيها إلى ۱۸ عاماً . 
(Y)‏ مخطة ام القرى المناخية . وهي حطة تابعة لقسم الجغرافيا بجامعة أم القرى وفزة الرصد فيها 
محدودة ولكنها ترصد اخرارة العظمى والصغرى بانتظام وترصد المطر . وم يتعد عمرها ١4‏ 
عاماً . وعليه فيمكننا اعتبارها أنها مسائدة لأم الجود . 

لابد من الاشارة هنا إلى of‏ لكلا احطتین مزاياها ومثالبها . فمن مزايا حطة ارصاد ai‏ 
الجود أنها dhe‏ نظامية وها طاقمها ومؤهلة برعاية مصلحة الأرصاد وحمایة البيئة ولابنقطع 
الرصد فيها أبداً ولكن عيبها الأساسي یکمن في الوقع فهي في غربي مكة المكرمة وعلى مقطع | 
фе‏ وتحیط بها بعض ДАМ‏ منها الشاهق الذي gb‏ حديثاً . وكل هذه تؤثر على дея‏ البيانات 
الصادرة عنها إلا أنها مقبولة عموماً . ولکن هذه الحطة لاتمثل مكة ذات التضاريس العباینة 
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جدول ( ٩‏ ) مسرد لأيام الشتاء من ١5‏ /نوفمبر إلى ۵ مارس ومواقعها في العشريات المختارة 
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ولاقٹل الشاعر وبالذات منطقة عرفة . وهنا عکن أن تعد حطة أم القشری أقرب رها للمشاعر 
أصدق Уай‏ للمشاعر . ولعل بيانات محطة أرصاد العابدية المرتقبة - مقر الجامعة والتي آقرت 
حدیئاً تكون اصدق تثيل لبيئة عرفة حینما تعمل . 
أحوال الطقس وا مناخ 
في الفترة العشرية الشتوية الأولى 
٦‏ - ۲۵ نوفمبر 
موسم حج ۳۰ اه 
معلوم أن هذا التاريخ يكون في مرحلة متأخرة من الخريف دخولاً على الشتاء . ثم يتوقع 
مصادفته لوسم حج 4۳۰ ١ه‏ . ولعل هذا يكون تنويراً مبكراً لما يتوقع أن يكون عليه الطقس في 
ذاك الوقت . والأمر لله من قبل ومن بعد . ویضاف إلى ذلك أنه لذلك الوقت يكون الرصد 
ياذن الله قد ازداد ثروة ۱۰ СЛ ра‏ فيقارب با حطتین من الدورة المناخية التي تكون حول ۳۰ 
е‏ . وسيزكز التحليل أساساً على الحرارة والمطر . 
ولعلنا نعيد مرة أخرى أن الأعوام التي توفر فيها الرصد كافية لإعطاء الفكرة العامة 
لأحوال الطقس والمناخ . ولاشك أنه يتقدم السنين سیکون الخال أوثق وأثبت وعندها بمكن أن 
نطور عملاً كهذا . 
УИ‏ الحرارة : تتسم هذه الفتزة بأم الجود بمعدل عام هو ally УҮҮУ‏ القرى ۷ر۲۸ٴم بفارق 
درجة واحدة بينهما إلا إن التفصيل سيبرز الزید من الفروقات . . 
Í‏ - درجات الرارة العظمى : 
تأرجحت معدلات درجات الحرارة العظمى بأم الجود - غربي Аба‏ بین ١ر١"‏ مو 
4 ۲۷" م عبر АЁ‏ عشر ile‏ وكان معدها في هذه الفيزة ر۳۳" . ولعل وضع هذه الفرة 
الانتقالية يبرز المدى الكبير في معدل العظمى بمقدار أكثر من ثمان درجات ( جدول ١١‏ 
والاشكال ١5‏ و “(ҮҮ‏ | 
كانت del‏ درجة حرارة عظمی سجلت في هذه العشرية "ر۳۷م وقد سجلت عام 
۰ . ولابد Lal‏ لاحظنا أن هذه الدرجة تعبر عن الانتقال الخريفي نحو الشتاء مبتعدة عن 
الصيف الذي رما لاتقل درجة اخرارة العظمی فی بعض شهوره عن ٥٤‏ ٴم وهي ترتفع نحو آرسع 
درجات عن معدل العظمی في فرة الرصد الختارة ۔ 


وبالقابل نرى أنه قد حدث تدن في العظمى في أم ا جود إلى ۲۲۸ عام 2۱۹۸۵ وهو 
أكثر من عشرة درجات Чур‏ 034128 لہ зу‏ الفاسرية وعندما дуй‏ نجد бел‏ 
لذلك التدنى من سجلات الحطة نفسها لانحصل عليه بوضوح إلا حينما ننظر في سجلات أم 
القرى لتلك العشرية نجد تسجيلاً غطول بلغ هرة ١‏ مم . ويمكن أن نستقرىء من ذلك مرور 
منخفض جوي بغطائه من السحب ويمطره وبهواء بارد ملحق بآخره هو الذي أثر في خفض 
درجة حرارة هذه العشرية . وعلينا أن نتنبه إلى فائدة مخطة af‏ القرى الساندة في إجلاء هذه 
ا حقیقة. فبالرغم من عدم هطول cof‏ أمطار بأم الجود فان امنرات المذكورة قد امعدت إليها . 
فغربي مكة وإن لم يذق طعم ДИ‏ في ذاك العام في للفزة العشرية المذكورة فقد حذاها شرقي مكة 
ما حباه الله به . وبقى أن نقول إنه وعا سبق ذكره من حيث العدلات العظمى بمكن أن تتأرجح 
السجلات ا لحقیقیة بمايزيد عن ۱۵ درجة مئوبة فلابد لكل من له اهتمام بهذا الجانب من 
الطقس أن يضع في اعتباره МА‏ الكبير من التأرجح . | 

وبالتأمل لأحوال الحرارة العظمى في شرقي مكة - أم القری بالعزيزية والتي تعتبر آقرب 
للمشاعر са‏ ومزدلفة وعرفة - من al‏ الجود с‏ بمكن التقاط بعض الحقائق عن درجات الحرارة 
العظمى АВ‏ تارجح المعدل العام لهذا العنصر في هذه الفزة العشرية الأولى بین “ر۷ م و 
۷۹م لتعطي معدلا عاما للعظمى یعادل ۸ر٤‏ ۳"م . أما أقصى ماوصلت إليه الحرارة العظمی 
اخقيقية فقد کان ۱ 4 ”م عام ۱۹۹۱م وأقل مانزلت إليه فهو الدرجة YY‏ عام ۹م . 
ومن هنا یمکن التأكيد على ماقيل عن عظمى أم ا ود . ولكن يمكن أن يقال إن الحرارة في هذه 
الفزة العشرية یمکن أن تكون عالية За‏ مستوى قيظ الصيف علاوة على أنه بمكن انخفاض درجة 
الحرارة بما يقارب مدى 2۲۰ إذا تعرضت المنطقة إلى ууу‏ منخفض جوي.. 

hy‏ ملاحظة أخرى وهي أن أقصى المسجلة في شرقي مكة ( ١٤م‏ ) قد زاد على أقصى 
المسجلة في غربي مكة لنفس ВАЙ‏ يقارب ٥‏ درجات متوية LE‏ يدلك على فوارق حرارية 
ملحوظة يجب التنبه ھا بين طرفي الدينة القدسة بخاصة في أمر یتعلق بحركة الحجيج في أرجاء 
المدينة وتفويجهم بين أنحائها . 
ب - درجات اخرارة الصغرى : 

كان المعدل العام لدرجات الحرارة الصغرى في العشرية الأولى الشتوية بأم الجود 
ر١‏ 7م وقد تراوح ذلك المعدل بین ۲۰ و "ر ۲۲ بفارق نحو درجتين ونصف فقط وهو فارق 
أصغر بكثير مقارنة بالفارق في معدل العظمى (جدول ۱۱ والأشكال ١15‏ ۱۸) . أما بالنسبة 
للصغرى السجلة فعلاً فقد كانت أقل درجة ۲ر۱ م وأعلاها ٤‏ ر٦٢"‏ م في عام ۱۹۸۵م . 
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وعکننا ربط هذا الفارق بالأمطار التي كانت تهطل في هذه العشرية . ففي حال هطول الطر 
المتأخر أو الصباحي نجد أن حرارة عالية تسبق افطول ثم تأتي ДИ‏ هذا افطول وآثار عقابيل 
المنخفض الجوي في صغرى اليوم الذي يليه بصورة ميزة . وهنا لابد من التنبيه لأن العلاقة بين 
الأمطار واخرارة لاتژخذ بالبساطة إذ أن الحرارة كعنصر يتأثر بعوامل مختلفة أخرى . من هذه 
العوامل : | 
| — طبيعة المنخفض ا حوي وعمقه وکثافة سحبه وقوته ومدی جلبه شواء بارد من الشمال في 
a ea‏ 
ب - توقیت انتشار السحب وهطول الأمطار الذي يغلب دائماً في الساء بعد أن تکون الحرارة 
قد سجلت أقصاها بخاصة في مقدمة الانخفاض الذي يسحب عادة هواءً حارا من الجنوب قبل 
مقدمه . فلا نستغرب إذا وجدنا تسجيلاً للحرارة عالیاً في يوم ونسبة معتبرة من افطول . 
ج - درجة جفاف الأرض والوسم الذي هي فيه سوياً مع كمية الأمطار . إذ رما حدث هطول 
قلیل وتبخیر سريع لایؤثر في درجة الحرارة لهذا اليوم أو الذي يليه . 
ومن ناحية العزيزية - محطة af‏ القرى فقد كان أعلى معدل للصغرى ٦۲م‏ وأقله 
се АА‏ بینما كان أعلى سجل ۲۸م عام 2۱۹۹۰ وأقله ١5‏ م عام ۱۹۹۲م . وكان العدل 
العام للصغرى у\‏ ۲۲" م وهو يزيد قليلاً من نظيره هذه العشرية الأولى بأم الجود . 


: هطول الأمطار‎ — Í 


رغم شح الأمطار بمكة الکرمة وتذبذبها بین عام وآخر فانها تسدی بعض الأفاط 
التفصيلية هذا التقسیم العشري ( شکل ۱۹ ) فقد ظهرت العشرية الأولى الشتوية التي نحن بصدد 
دراستها ععدل ай «АУ‏ الجود وتعذبذب بصورة عالية حول هذا العدل إذا نظرنا إلى الانحراف 
العياري الذي АМ‏ ۲ر۳۹ مم وكان آقصی هطول ۱۳۷ مم عام ۱۹۹۷م ( انظر الجدول ١١‏ ) 
والشکل ( ۲۰ ) فقد كان امطول في سبعة آعوام فقط . وخلا أحد عشر عاماً من أي هطول في 
هذه العشرية فتكون نسبة آعوام افطول ۳۹ ٠.‏ 

)4 ا جانب الشرقي - ام القری - ( جدول (ҮҮ‏ نجد أن العدل العام هذه العشرية 
الأولى كان ҮҮЛ‏ مم وهو رقم مقارب لسابقه في أم جود وبانحراف معياري أقل (YA Y)‏ 
وكان اقصی هطول ١‏ ۱۱ مم عام ۱۹۹۲ء ویعود الفرق ذلك هطول كبير كان aly‏ احود في 
سنة سبقت تأسیس الرصد al‏ القری ( ۱۰۵ مم - عام ۹۸۲١م‏ ) . 


- 0% — 


4 ملاحظة مهمة يجب التنبه Ú‏ وهي أنه لایشرط أن يكون هناك توافق في اغطول بين 
المخطتين ولكن یامکاننا الاستفادة من تكامل اغطتین في تصور ظروف الطقس في مكة ككل وهذا 
من فوائد À g‏ هاتين امحطتين بل يشجع لزيد من اغطات التي تقربنا أكثر وأكثر من الوضف 
الدقيق مناخ تلك البقعة المباركة . في هذا المنحى یمکن أن نلاحظ هذه العشرية في الفزة المزدوجة 
الرصد شهدت عام ۱۹۸۵م (هرة (ай‏ بأم القرى وم تسجل آم الجود أي هطول وینما 
شهدت ۲ر « ۲مم al‏ الجود عام ۸۹ مم لم تسجل أم القرى أي هطول . وكذا هطول بأم الجود 
عام ۱۹۹۱م ло ул)‏ وعدمه بأم القرى ر جدول 4 ١‏ ) . 

من أمثلة حلیة أمطار مكة واختلافاتها التضاريسية ما يستوجب أن تتعدد مخطات الرصد 
ولو في أبسط صورها - رصد المطر с‏ ماحدث Š‏ نحو السابعة مساء السبت ٩‏ أكتوبر ۱۹۹۹م . 
فقد أطلت سحب ركامية على مكة قادمة من جهة ( الجنوب الغربي ) وتسببت في بعض الأمطار 
في صورة عاصفة رعدية لکن تأثيرها على الأرض كان Wt‏ . فبینما خلا са‏ العوالي قبالة عرفة 
- وعرفة من أي هطول БА‏ كان افطول طفيفا لايعدو نحو أربع أو لس ملمتزات على منطقة 
العزيزية في طرفها الجنوبي يتزايد بالتحرك شالا . وقد كانت أكثر الأمطار في منطقة شار ع اج 
)4 منطقة وادي جليل وقد أجرى ذلك الوادي سيلا قويا جرف بعض الصخور والتربة وجاء 
بقدر كبسير من الطین . وجرف العديد من السيارات التي تعطل بعضها لارتفاع الماء فيها 
واصطدمت بعضها ببعض كما أن بعضها ركب فوق الآخر plasty‏ شارع الحمج وسدت آثار 
السيل والطين الطريق . وأضحت سلطات البلدية في عمل دائب لإزالة أثر السيل لأيام عديدة . 
ب — احتمال هطول الأمطار : | 

تعتبر نظرية الاحتمال من النظريات الهمة في الأساليب الاحصائية الاستنتاجية وتعرف 
بانها نسبة حالات تكرار الظاهرة في الستقبل أو في الدی القریب . وف الدراسات الجغرافية 
تحسب الأمطار باختیار كميات حرجة ضمن معادلة استخدمها قلوفر وزملاژه ( قسم السید › 


۹ كالتالي : 2=(х-х) / O‏ 
حیث آن : | 

2 = قيمة احرازات )2( ومنها بالرجوع لجداول مخصضة Б‏ المتوية 
للاحتمال . ۱ 

× =الحدود الحرجة ( الأدنى ) للأمطار ) Critical‏ ( 

. متوسط الأمطار‎ = x 


© الاحراف العياري . 


احتمال هطول الطر بمكة : 
لابد من الاشارة هنا إلى أن الختصین في الدراسات المناخية میلون إلى Душ‏ هذا جانب 
من ناحية الاحتمال العام السنوی . ولعل هذا المنحى يؤتي نسائج أكثر وضوحاً في بلاد يعميز 
الهطول فیها بالندرة - من حال التي تعرض ها في هذه الدراسة وهي تفتیت الفتزات لیس 
للشهور بل لفتزات عشرية ما يقلل الاحتمال مرات ومرات . فکما سیتضح من النتائج العروضة 
في الجدول (۱۵ ) ومن التحلیل أن الاحتمال یکون ضعيفاً في أغلب الفبرات العشرية ویقل عن 
۰ غالبا جموع هطول ۱۰ مم ويزيد عن تلك القيمة قليلاً مجموع هطول ٥مم‏ . ولکنه يقل 
بصورة أوضح ويتسارع في التناقص كلما نظرنا لکمیات آکبر مثل ۰۲۰ ۳۰ 4۰ هم . 
ولعلنا لانحتاج للوقوف حذرین 16 من الاطمتنان حینما تجیء النتائج بضعف الاحتمال 
. فالعلوم أن الأمطار هنا قد تسقط في أي وقت وبصورة مفاجنة وبكميات رما كان ها آثار عنيفة 
. ولئن توجه نظر الناخیین والهتمین بالبیئة بالاهتمام J sed‏ واحتمال آثاره ورا کان تفکیرهم 
معدا طوال السنة لا عکن أن يحدث في الشتاء وتبقی آثاره في الأرض مؤثرة في البيشة ا حیویة 
للصیف ومابعده . أما بالنسبة هذه الدراسة فان الآثار التي تهمنا في الام الأول مایدور في نفس 
أيام امطول والفترة ا حیطة به مباشرة ذلك لأنه یتعلق بحر كة ملايين من البشر قد یصادفهم هذا 
امطول في العراء كما هو الخال في عرفة ومزدلفة ومنی . فالخاطر مرئية ماثلة . ولعلنا كنا فصل 
على نسب Дей‏ إذا قمنا بدمج بعض هذه الفزة كأخل الشهر كله أو > 333 الشتاء كلها . 
ولكن أهداف еи‏ لأهم 
عناصر الطقس وا مناخ 
шілде,‏ مرب وشن مات کر شر سرک 
احتمال ا مطول يكون معدوما في 244 السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة أي في الفزة المعدة 
بین ۱۵ „ш‏ و ۲۳ فبراير ولانستثتي من ذلك إلا الفيرة العاشرة ( Y£‏ - ۲۳ فبراير ) بأم ا جود 
حيث يظهر احتمال ضعيف Ze у‏ ) هطول ٥مم‏ فقط . ومهما كان الاحتمال ضعیفاً أو معدوما 
فأمر الله غالب . | 
Ва |‏ العشریة الأولى باحتمال يزيد قليلاً عن Пе.‏ طول ٥‏ ملمازات في كلا 
ا حطتین بمكة de SUI‏ ثم تقل هذه النسبة كما نلاحظ من الجدول e> (Y$)‏ تصل نحو Ze‏ فقط 
في af‏ ا جود وتکاد تنعدم في أم القری . 
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)354 العشریة الشتوية الثانية 
۲ نوفمبر - ۵ دیسمبر 
موسم >= ۶۲۹ ١ه‏ 

تنقلنا А‏ 8 العشرية الثانية خطوة آخری نحو الشتاء . وأحوال طقسها ومناخها يتوقع أن 
تصادف a>‏ عام 575 ١ه‏ . وکما سبقت الاشارة إلى أن هذه الفزة ستکون بعد سنوات عديدة 
Se‏ أن تثري الرصد أكثر وتساهم في تعدیل النتائج التي ستعرض هنا وحسنها ( راجع احداول 
(Ye ۲ ҮҮ‏ 
УИ‏ : احرارة : 

قیزت هذه ВАЙ‏ ععدل عام هو هر" ۲ 'م بام ا جود و هر ۲" م بام القری بصورة 
| - درجات اخرارة العظمی : 

تأرجحت معدلات درجات الحرارة العظمی في هذه العشرية الثانية بين Yo Y‏ و 
٣ر ٣۰‏ "م ab‏ الجود في ثمانية عشر عاماً وکان معدفا العام در ۳۲"م وبلغت أعلى درجة حرارة 
سجلت في هذه العشرية کر ۳۹ "م عام ۱۹۸۷م ولایتضح فیها فارق کبیر عن العدل . ويظهر في 
هذه الدرجة نوع من التدر ج الطفيف نحو الشتاء عن العشرية السابقة . وقد تدنت درجة اخرارة 
خلال فترة الرصد إلى ۲۲م عام ۱۹۹۲م وهو نزول уа‏ عشر درجات عن العدل . 

وهنا يجب التبیه إلى أن التو قیعات ا حقیقیة للحرارة التطرفة لاتکون في نفس العام واغا 
هو التقاط ها من الأعوام الداخلة في الدراسة كلها لأخذ العبرة في أن هذه تکون آحداث بمكن أن 
تقع في هذه العشرية . 

ومرة أخرى نجد أن العظمى ا حقیقیة تأرجحت عبر السنين بنحو ۱۵ درجة منوية . 

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة العظمى التي تحدث بعد الظهيرة في شرقي مكة -العزيزية с‏ 
نجد أنها تأرجحت بين معدلات ٩ر۳۳‏ و ۲ر 2۳۰ . وعکن أن نلاحظ أن هذا التأرجح قليل عبر 
هذه السنوات وهو ЦИ‏ حدة من نظيره في العشرية الأولى بنفس НАЙ‏ وكذلك بنفس العشرية في 
أم الجود . وقد كان معدل العظمى في نفس ҰТУ Spall‏ متطابقاً مع نظيره بأم ا جود . وقیزت 
aÍ‏ القرى بالارتفاع الواضح في الحرارة من حيث سجلت أعلى الحقيقية فقد بلغ العدل ۳۹م عام 
٤۹ء‏ وبلغ أدناه Y£‏ م عام ۱۹۸۲ by‏ كلا الحالتين بفارق نحو درجتين عما هو الحال في 
أم الجود . وهذا أمر مهم قد أخفاه المعدل المتناظر . 
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ب - درجات اخرارة الصغری : | 
بلغ العدل العام لدرجات الحرارة الصغری ار ۰ aY‏ بام ا جود متراوحاً بين ۲۲" و 
١ر۸‏ م عبر سنوات الرصد بفارق نحو درجتين فقط وهو فارق آقل من فارق العظمى شا یو AS‏ 
على أن التأثير الباشر في تأرجح الحرارة يأتي من جهة حرارة الظهيرة بصورة آکبر و OLS‏ العدل 
كرام . وتأرجحت الدرجات المسجلة ا حقیقیسة بين ٤ر٤۲‏ عام ۱۹۹۷م و۱۵م عام 
٤ء‏ ویلاحظ أن هناك انخفاضاً À‏ هذه القیم مقارنة بالعشرية الأولى وهو أمر طبيعي لا بعکن 
أن يحدث حال التوغل نحو الشتاء . 
أما بمحطة أم القرى فقد تراوحت العدلات بين ٤ر٤ ٢‏ ٴم و ١ر۸‏ م بمعدل عام هذه 
العشرية بلغ ۲ر ۲۱ وبسجلات حقيقية آعلاها ۲۷ ٴم وأقلها ۱١‏ ٴم والميل نحو البرودة مع التقدم 
نحو الشتاء ظاهر . 
انیا : الأمطار : 
أ - هطول الأمطار : ۱ 
بلغ معدل الأمطار في هذه العشرية الثانية ٥ر٦‏ مم بأم الجود ومن ابحدول (۱۲) 
والشكل (۲۱) يمكن أن نلاحظ التذبذب الشديد في ذلك اطول إذ بلغ الاحراف المعياري 
М)‏ ۱۲) ومن مجاميع افطول التي نجدها في الجدول (AY)‏ نلاحظ أن أحداث الطر كانت في 
نصف السنوات في هذه العشرية فعدد السنوات التي حدث فيها هطول يشكل ٠١‏ من مجمل 
السنوات (ҮЛ)‏ في هذه العشرية وقد بلغ أقصى المطول ۸ ر٤١‏ مم عام ۱۹۹۲م . 
انخفض معدل افطول في العشرية الثانية بأم القرى قليلاً عن أم الجود فبلغ ١ر٦‏ مم 
بانحراف معياري مقداره (ЗЛЕ)‏ وأحداث المطر في هذه العشرية وقعت في حمس أعوام من الفزة 
الكلية (али)‏ جدول ( ۱۳ ) وشكل (۲۱) وتتمیز هذه العشرية في احتمال هطول о‏ 
ملمنزات بنسبة 703 بام القرى وتتضاءل هذه النسبة حتى تصل إلى احتمال ضعيف للغاية 
d à‏ ۳۰ مم (ZY)‏ وبينما كان الاحتمال 4 لخمس ملمزات تدنى ذلك إلى مایقارب 
Жай‏ لاحتمال ۳۰ مم . 
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الفترة العشرية الشتوية ASUS‏ 
е‏ مس | 
موسم >< ۶۲۸ ۱ه 

يكون دخولنا في هذه العشرية الثالئة Lab‏ للدخول في بداية الشتاء الجغرافي وهذه تظهر 
واضحهة في تدرج и:‏ الشتوي . 
S Í‏ : الحرارة : 

بلغت معدلات درجات الرارة عموماً في هذه العشرية e Ye s‏ بأم الجود و۹ر٤٢'ٴم‏ 
بأم القری ومن ا جدول (۱۱) والشكل ( " ) يمكن ملاحظة с!‏ 0 
حتى الآن . 
أ- درجات الخحرارة العظمى : 

اتسمت معدلات الحرارة العظمى بأم اجمود بالانخفاض عن نظائرها في العشريات السابقة 
وتراوحت بين ۱ر٥۳‏ م و ۸ر۲۸م ولكنها كانت بالعدل العام 5ر١" а‏ وقد كان من 
الملاحظ أن الأحداث الحقيقية للحرارة دلت على أن الحرارة قد تصل إلى WA‏ م أو ау‏ كما 
حدث في عام ٤ء‏ غیر أن أدنى درجة حرارة حقيقية وهي ٤ر۲۴‏ م ويشير هذا الرقم إلى أنه 
أعلى منه في العشرية السابقة . 

وبالنسبة لشرقي مكة - أم القرى - فان العدلات في العظمى فيها كانت بين ار۳۲م 
بمعدل ур‏ ۳۰ ”م وبلغت рай‏ المسجلة ٦۳م‏ وأدناها £ eY‏ ( جدول ١١‏ وشكل ٤‏ ) . وهنا 
تبدو لنا ملاحظة مهمة وهي أن وادي العزيزية رما كان له مفعول خاص في أدنى العظمى من 
التدنى عن ҮЕ‏ يرجح أن الأحوال في الظهيرة في العزيزية هي الأعلى مقارنة بغرب مكة فلابد 
من وضع مغل هذا „АЙ‏ عند التفكير في أي شأن من شئون الحج . وعلى مدى السنوات الثلائة 
عشرة السابقة дё‏ أنه يمكن لسجل الحرارة العظمى أن يتأرجح عشرين درجة ورعا أكثر . 
ب - درجات الحرارة الصغرى 

برزت معدلات الحرارة الصغرى في of‏ الجود بأرقام بين 5ر١7‏ و ۹ر۱۷ م خلال OLE‏ 
عشرة سنة بمعدل ١ره‏ ”م وتأرجح حقيقي بین ٤ر٠‏ 7م و ٤ر٠٠‏ م . ورغم أن التدني م يظهر 
4125 العدلات إلا أنه يظهر الیل لذلك التدنى في التسجيل ا حقیقی في هذه العشرية وهو أمر 
طبيعي في التقدم والتوغل في الشتاء . 
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ونلاحظ أن التدنی الذي ذكر آنفاً قد كان کبیراً وواضحاً فی أم القرى في كل المعدلات 
والسجلات الحقيقية فلم يرتفع أعلى معدل عن КҮТ‏ بل تدنى إلى ۷رع ۱ ام والمعدل ٤ر۹١١‏ م 
وذهبت السجلات الحقيقية لأبعد من ذلك من هذا التدنى فلم يتعد آدنی سجل حقيقي $ ۲ م 
فقط بل تدنی إلى ۱۳م . 
ثانياً : الأمطار : 
آ> هطول ГАИ‏ 

كان معدل الأمطار في العشرية الثالئة ٣ر٦‏ مم في أم ا جود و١ر٤‏ مم في أم القرى وهما 
معدلان متقاربان كما في الجدول AY)‏ وشكل ۲۲ ) غير أن الفزة الأطول في احطة الأولى تعطينا 
فرصة أكبر للتأمل في حقيقة ال طول في هذه العشرية وغيرها . فقد كانت أحداث الأمطار في تمان 
سنوات من جملة السنوات الشمان عشرة أي 4 £ Z‏ منها . وثمة حقيقة مهمة جدا تبرزها المقارنة بين 
امخطتين ها خطورتها وسبقت الإشارة ها وينبغي أن يأخذها المخطط في الحسبان . تلك هي 
اختلافات أحداث المطر من حیث التوقيت أو من حیث الكثافة . ولنأخذ Saa‏ على ذلك ماحدث 
في هذه العشرية في العام ۱۹۹۲م ففي الوقت الذي كان فيه مجموع افطول في al‏ الجود ٦٦‏ مم 
م يتجاوز ١5‏ مم في أم القرى ( جدول ۱۳ وشكل ۲۲ ) بل وكما سياتي بيانه في هذا البحث 
رعا كان افطول Š‏ جانب من مكة وبنفس القدر أو أكثر بينما یخلو الجانب الآخر من الدينة 
المقدسة من أي هطول . 

اما من ناحية احتمال J li‏ فنلحظ ارتفاعاً في هذه العشرية يبلغ ٠٠١‏ هطول ٥‏ مم 
ولكن لايزيد عن Йо‏ طول ۳۰ مم لكنه أفضل حالاً من سابقيه ( جدول ٠١‏ ) . آما في أم 
القرى فالاحتمال J lb‏ دمم ارتفع إلى ПОМ‏ ولکن يتدنى احتمال هطول ۲۰ مم لدرجة العدم. 
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3541 العشرية الشتوية الرابعة 
5 - ۲۵ دیسمبر 
موسم حج ۲۷ АЗ‏ 

تقع بداية الشتاء اطغرافی في یسوم YY‏ دیسمبر الذي هو ضمن هذه العشرية الرابعة 
الشتوية التي صنفتها تلك الدراسة . ونتوقع من БА‏ تدنياً واضحاً في درجات الحرارة بخاصة إذا 
قارنا هذه العشرية بالعشرية الأولى في الدراسة الحالية. ٠‏ 
أولاً : الحرارة : 

بلغ معدل اخرارة العام ۲ره۲"م بأم ا جود ( غربي مكة ) беј‏ بأم القری ( شرقي 
مكة ) ума‏ التنازل في احرارة من هذه الأرقام في الجدول (AA)‏ والشکل (") . 
أ - درجات الحرارة العظمى : 

يتضح من الجدول (۱۱) أن معدل العظمى aly‏ الجود كان ۲ر١۳ a‏ بانخفاض طفيف عن 
العشرية السابقة . ولكن يلاحظ أن أعلى المعدلات في هذه العشرية عبر السنوات قد سجلت 
Lad,‏ فاق العشريتين السابقتين ومع أن أدنى العدلات كانت » كما هو متوقع с‏ الأقل بالمقارنة مع 
العشريات السابقة Ма‏ ملاحظة أخرى أن أعلى عظمى حقيقية ۸ يسبق ها مثيل في العشريات 
الثلانة السابقة عبر السنوات المختارة فقد بلغت Y‏ ۳۹م ول يعدن أدنى الدنيا في أي عام 
ҮҮ EGS‏ وهو سجل كان من المتوقع أن يكون أدنى ونحن نزحف نحو الشتاء . 

وإذا تأملنا الوضع في af‏ القرى نجد أن def‏ معدل حدث في فزة الدراسة لم يكن الأقل 
كما هو متوقع . ولكن أدنى العدل قد جاء منطقياً لأنه الأقل цах‏ هذه العشریة (Ye Л)‏ 
وجاء السجل СААМ‏ لأعلى وأدنى حرارة دون یز فهو لم يتدن عن سابقيه . أما المعدل العام 
للصغرى فقد كان 5ر5 7م ( جدول ۱۱ وشكل ٤‏ ) . 

من هنا АЯ‏ أنه يجب التنويه إلى أن المعدلات العامة هي الت تتوافق مع منطق 20341 
انخفاضاً حال التوغل في الشتاء وارتفاعاً حال الابتعاد عنه . غير ЫЙ‏ وكما سبقت الإشارة дё‏ من 
الهم Leal‏ تأمل الاختلافات الحقيقية والتطرفات التي تشیر إلى التذبذب في درجات الحرارة 
واحتمال ارتفاعها حتى ولو في عشرية أقرب لقلب الشتاء من تلك التي هي أبعد منها إليه . 
ب - درجات ВИ А‏ الصغرى . 

تراوح أدنى معدل خلال 89 الدراسة في هذه العشرية بأم الجود بين ЈУ‏ 5 م و ۱٩‏ م 
وععدل عام في هذا уаз!‏ ١ر۹‏ ١م‏ وهنا ум‏ بوضوح التدني في ву бода‏ مقارنة بسابقاتها . 
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ш,‏ أن السجلات ا قیقیة نلتقط цал‏ الأحداث فليس عستغرب أن نجدها أعلى من АП‏ السابقة 
ھا مباشرة حيث بلغت ۰۲۳ م کاعلی و ٤ر۱۳‏ م کاقل . | 

وجاءت سجلات ومعدلات درجات الحرارة aly‏ القری هذه 85-81 منطقية هنسجمة 
حيث كانت جيعها بقیم أدنى من جميع العشریات السابقة وکانت كالتالي : ار ۲۱ م و ٩ر۱۳م‏ 
کاعلی وأدنى معدلات ЗА уо у‏ م کمعدل عام و هر۲۳م و СҮҮ‏ کاعلی وأقل سجلات 


ае‏ مم وم 


انیا : الأمطار : | 

ارتفع معدل الهطول في هذه العشرية بام جود إلى نحو ۱۱ مم وبأم القسری ۹ مم وهما 
معدلان كبيران مقارنة بالعشريات السابقة . وقد كان الانحراف العياري في الأولى ٦ر٠۲‏ وفي 
Aull‏ ۸ر۴٠‏ وهذه إشارات لازدياد احتمال الهطول في هذه العشرة ومايليها لقربها من قلب 
الشتاء . وأول مانشير إليه من ناحية حدوث افطول فقد كان بنسبة ۳۳ إذ كان في ٦‏ سنوات 
من الفزة (Ба ЗА у‏ بأم الجود و 1۳۸ АЗУР‏ سنوات من ۱۳ ستة بام القرى . ثم 
بالنظر إلى احتمال هطول ٥‏ مم في هذه العشرية نجد أنه ارتفع إلى نحو ٦٦‏ بام الجود و ٦٦‏ بأم 
القرى . وينبغي الإشارة إلى أن هذه العشرية ارتفع فيها الاحتمال حتى لکمیات أكبر فقد بلغ 
احتمال هطول ۱۰ ملمزات بأم الجود إلى aby Ze Y‏ القرى إلى 41 / بل أنه هناك احتمالات 
أخرى فطول ۲۰ و ۳۰ مم بنسبب معقولة في كلا انحطتین كما (Se‏ ملاحظته في الجدول )10( 
وبام الجود على وجه ا خصوص Aé‏ احتمال هطول ۵۰ مم قد سجل احتمال ٥ر٣ И‏ . ومن هنا 
يجب أخذ هذه العشرية على ЦИ‏ ذات أهمية من حيث اطول .. 

وبالنظر إلى الجدول )10( والشكل (۲۳) نلاحظ أن جاني مكة لايشزط أن يحظيا 
بنسب متماثلة أو حتى حادث هطول في هذه العشرية . فقد كان del‏ الهطول عام ۱۹۸۵م بام 
الجود حيث بلغ V4‏ مم بفارق يزيد عن ۲٢‏ مم عن al‏ القرى التي كان هطوها ٥ر٣٤‏ مم بل إن 
افطول كان في أحد جاني مكة دون الآخر في ثلاث سنوات . 
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۱۲۰۲ (29) 


الفتزة العشرية الشتوية الخامسة 
٦‏ ديسمبر - ply ٤‏ 
موسم حج ҮЛ‏ ۱ه 

تقع هذه العشرية في قلب الشتاء والانحدار الواضح في العدلات دال على ذلك ء غير أنه 
لابد من التنبيه إلى أن مناخ مكة لايظهر فيه للشتاء برودة شديدة - وهذا من رمة الله - by‏ أن 
جو ہو میسو رو وی تر ےھ . وسوق الألبسة 
الصوفية لاتجد ھا رواجاً في مكة . 
ЖҮРЕКТІ‏ 

بلغ معدل درجة اخرارة في هذه العشرية ۹ر٤‏ 7"م بأم الجود ر٤‏ ۲م بأم القری 
وواضح الانخفاض في المعدل بأم الجود بنحو ٣‏ درجات أو > في أم القری عن المعدل في أول 
сл уви‏ العشرية الشتوية 
أ - درجات الحرارة : 

بالتقدم نحو قلب الشتاء تكد Јави‏ رجات الحرارة وهو ماظهر Š‏ هذه العشرية كما 
نراه في الجدول )77( والشكل )٣(‏ فقد كانت أعلى العدلات وأدناها aly‏ الجود ۷ر۳۳ و 
ار ۲"م aby‏ القرى ۳۲۸ و ۷ر۲۵م بمعدل عام للعظمى ۷ر ۰ ٴم للأولى و۸ر۹ ۲ٴم للثانية 
وواضح ا خفاض العظمى في أم القرى عن أم الجود .أما بالسےة السجلة الحقيقية وكما سبقت 
الإشارة فهي حدث يمكن أن يحدث في أي عشرية بغض النظر عن مكانتها من الشتاء وبالفعل فقد 
حدث أن قفزت العظمى في أم الجود إلى ١٤م‏ في هذه العشرية التي هي من قلب الشتاء . وهذا 
هو طقس مكة . 
ب — معدلات درجات ال رارۃة الصغری : | 

بعکس ميل درجات الحرارة العظمى للانخفاض آبدت درجات ا رارۃ الصغرى في کلتا 
الحطتين ميلا للارتفاع عنها Я‏ لعادلة في العشرية السابقة ها . فقد ارتفعت أعلى وأدنى معدلات 
سجلت في Sopa‏ ۳ر ۲۱" و ار" ۱م بأم ا ود و هر۲۰م و еле)‏ بام القری . وتشابه 
العدلان في كلتا احطتین بنظیرهما في العشرية السابقة . كان العدل في آم ا حجود ۱٩‏ وف al‏ 
رو Se‏ 
في أم الجود كانت ۵ر۲۳م كأعلى صغری а»‏ میں بی کر Не‏ 


٤م‏ كأعلى و ۱١‏ ٴم كأدنى . وعقارنة احطتین يبدو الیل واضحاً في محطة آم القری - شرقي 
مكة - لانخفاض درجة حرارة الليل . : 
Ый‏ : الأمطار : ۱ 

بالرجوع إلى ا جدول (۱۲) والشكل )£ ۲) نجد أن معدل افبوط قد انخفض في هذه 
العشرية بأم الجود لیمائل العشریات الثلاثة الأولى ( ٣ر٦مم‏ بانحراف معياري 4 ١‏ ) ولکنه انخفض 
كثيراً عن العشرية السابقة Ú‏ ( الرابعة ۱۱ هم ) . وعندما ننظر إلى معدل أم القری نجد العدل 
قفز فیها قفرة لا تعادها الا العشرية السادسة في نفس ا حطة حيث بلغت نحو ٠١‏ مم بانحراف 
معياري ٩ر ٩‏ ۲ وتو كد هذه ا حقیقة ماذهبنا إليه في السابق من أن أحداث الأمطار و کنافاتها 
2 لاينبغي دائماً أن تتوافق أو تتالى . فمن تحلیل الشکل )£ ؟) نجد أن التوافق في هطول في 
العشرية حدث في عام ۹۰/۸۹ و ۹۱/۹۰ و ۱۹۹۲/۹۵ . ولكن هذه اختلفت في الكميات 
اختلافاً کبیا . ولنأخذ عام ۱۹۸۹م الذي شهد هطولاً في al‏ الجود في هذه العشرية بلغ EN‏ مم 
بينما فاق ۷ عم al‏ القرى . وهذا أمر يستدعي التنبه له دائماً إذا الفوراق الداخلية ها آثار 
عظيمة في بناء الاسزاتيجيات أو التصرفات السريعة والمحاذير . ويتكرر هذا الأمر ثانية عام 
۰۵ مع حيث بلغ امطول ۳۹ مم ай‏ الجود وكاد يبلغ الضعف al‏ القرى (ӨЛУ)‏ 

اما عدم التوافق فمثاله في هذه العشرية أن المحطول بلغ نحو ١١مم‏ بأم الجود عام 
۰ء بینما م يحدث هطول بأم القرى فيها . 

بالارتفاع المذكور في معدلات Ley ҮТ‏ سجل فعلاً نجد أن احتمال اغطول ارتفع 
ارتفاعاً ملحوظاً بأم القری حيث بلغ احتمال هطول ۵ و ۱۰ و ۲۰ و ۳۰ هم Й AW‏ و Дом‏ 
و ۸۶۱ و ۸۲۸ على التوالي ( جدول ۱۵ ) وبلغت احتمالات هطول ٥‏ و ۱۰ و ۲۰ مم بام 
ا جود Lot‏ و 4۰ و ۱۷ ویهبط الاحتمال بعد ذلك (pate)‏ لدرجة ضعيفة في أم ا جود 
ولازالت أم القری تحتل ЛАУ‏ فطول 4۰ مم بل ЛА‏ امطول )+ همم ( Шуу.‏ استنتجنا من کل 
ذلك التوقع أن شرقي مكة القارب للمشاعر رعا توقع أمطار أكثر حدوثاً وأكثر قیماً منها في 
غربي مكة . 
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даи‏ 8 العشرية الشتوية السادسة 
ны ۹ - ۵‏ 
موسم >= ۱۶۲۰۱ هو ۲۵ ۱ه 

تأتي هذه العشرية ضمن حزمة قلب الشتاء وتتمیز فيه مع 53-41 السابقة ها مباشرة 
بارتفا ع معدل افطول . كما Дж‏ أن أغلب آمطار مكة الکرمة شتوية . آما من حيث الحرارة فمع 
التدنی لکن العشرية السابقة تجىء دونها كما سیتضح فيما بعد . 
أولاً : الحرارة : 

تدنى المعدل العام للحرارة وكما هو متوقع بصورة تدريجية فقد نزل إلى ٢ر٤‏ ٢م‏ بام 
الجود ab ү Ty‏ القرى كما نرى في الجدول (۱۱) والشكلين у‏ ٣و٤‏ ) ويؤكد المنحنى ذلك 
المنطق في التدنى . وهذا الذي يتبقى من العدلات وهو أن تبرز الاتجاه العام ولكن التفاصيل هي 
التي تبرز الاختلافات والتطرفات بالأهمية المطلوبة لدى الباحث . 
Í‏ — معدلات درجات الحرارة العظمى : 

بلغ أعلى وأدنى معدل في هذه العشرية خلال سنوات الدراسة بأم الجود ۸ر۳۵م و 
ДАСЫ‏ على التوالي وبأم القرى ۰ر۳۳ م و 5ر5 5م على التوالي وشن ۸ تبد هذه ال معدلات 
المختارة من قائمة العدلات عبر السنوات التدتى فان Де!‏ وأدنى الحقيقية دل على ذلك التدنى . 
Ай‏ كانت ٥ر٦۴"‏ و Y.‏ بأم الجود و Wo‏ و ۲۲ al‏ القرى . غير أن معدل العظمى عموما 
JS‏ على هذا التدنى . فبلغ ۳۰"م بأم الجود و М‏ بأم القرى . وهنا نلاحظ أيضاً الفارق بين 
ا حطتین ونجد أن af‏ القرى قد تدنت درجات حرارتها عن أم الجود . 
ب - معدلات درجات الحرارة الصغرى : 

بلغت أعلى المعدلات وأدناها عبر السنوات في هذه العشرية “ر١‏ و ٣ر٥‏ ٣م al‏ 
الجود و 4ر١7‏ و ۳رع ۱" al‏ القرى وتلك سجلات مقاربة للعشرية السابقة . ولكن التدنى 
الذي ننشده لانجده واضحاً كل الوضوح في سجلات الدرجات الحقيقية بل في المعدل العام 
للصغرى فقد ab م١7 ۸ر٤ OW‏ الجود و ۱۸ء ab‏ القرى . أما أعلى الحقيقية فقد كان ۲ر۲۳" 
وأدناه ۱۱" م al‏ الجود وكان أعلاه ۲۳ وأدناه 2۱۲ aly‏ القری . كما سبقت الإشارة فإننا 
مازلنا ننتظر التدنى النهائي في هذه العشريات في العشرية السابقة التي تمثل مركز الشتاء . 
08 : الأمطار : 


— Ме — 


بامكاننا بملاحظة الجدول (Е)‏ والشكل (Y e)‏ أن نجد أن معدل الأمطار فی العشرية 
السادسة بلغ ۷ر۷ مم بانحراف معياري مقسدارہ ۱۳۹۸ بأم الجود بينما جاء ۷ر٤ ١‏ مم بأم 
القرى بانحراف معياري ٤ر۱۹‏ ويكاد العدل في أم القرى يكون ضعفاً عنه في al‏ الجود . بل إن أم 
الجود كسبت كثيراً في هذا العدل على قلته من إسهام سنى ماقبل الرصد بأم القرى » فرعا كان 
الهطول على af‏ القرى كبيراً أيضاً فزاد من النسبة ( ولاضمان ! ) . وينبغي ذكر أن التوافق في 
السنوات التي تم فيها الرصد هنا وهناك كان متوفراً AB‏ توافق اغطول في هذه العشريات في مس 
سنوات بين سبعة أعوام » كما أن التفاوت فيه كان صغيرا . وفي إخدى سنوات عدم التوافق 
Аё (01 449/41)‏ أنه بينما كان اغطول في هذه العشرية ٦٣‏ مم بأم القرى » كان صفراً بأم 
الجود . فليتأمل القارىء مايكون عليه الحال متجولاً أو عابرا بين جوانب مكة أو المقيم بمكة يدرك 
تماما أنه رعا وجد نفسه فجأة في هذا الموقف العصيب الذي تنجم عنه حوادث وتذهب فيه 
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ЫЙ‏ العشرية الشتوية السابعة 
2875-70 
موسم حج ١٤٣٢ھ‏ 

يتضح من الجدول ( ١١‏ ) والشکل )٤٤٤(‏ أن هذه العشرية هي أكثر العشریات 
انخفاضاً في درجات احرارة فهي تفل قلب الشتاء ومركزه . ولكنها مع العشريات التالية كالثامنة 
والتاسعة والعاشرة بمكن أن يطلق عليها الفترة ا جافة في الشتاء كما سيأتي بيانه . 
أولا : الحرارة : 

ез‏ معدل اخرارة العام أدناه في كلتا احطتین . فقد كان ۸ر۳ ۲" بأم الجود YY Aa‏ م 
بأم القرى وهي الأكثر انخفاضاً بين š‏ قيم العشريات المختارة في هذه الدراسة . ولعل التفضيل الآتي 
يأتي لنا بعض الاختلافات بین جوانب مكة الکرمة . е‏ 
Í‏ — اخرارة العظمی : 

إن حقيقة أن هذه العشرية هي قلب الشتاء تعأكد بالنظر إلى جدول )13( والشکلین 
(۳ و 4 ) فمن القیم الواردة من انحطتین هي آقل القیم في جمیع العشریات على الأطلاق ولانسثني 
إلا بعض الأحداث في حالتين في أم ابحود مقارنة بقیم أقل في العشرية الثامنة . سجلت أعلى وآدنی 
معدلات في أم ا جود قیمها ۵ر ۳۲ و ار ۲۷ وف أم القرى ۷ر١۳‏ و ٩ر‏ ۲۲ م . وارتفعت 
اخقيقية وائخفضت إلى ۸ر۴۳ و ۲۲" م بام احود وهر۳۳" و СҮҮ‏ بأم القری . وکان 
العدل العام للعظمی في هذه العشرية ۸ر۲۹ في الأولى و ۷ر۲۸ٴم في الثانية . ومن هنا فاننا 
نلاحظ نفس مالاحظناه في بعض العشریات السابقة من أن أم القری في شرقي مكة تبدی ميلاً 
لانخفاض الحرارة عن أم ا جود . а‏ 
ب - درجات ا خرارة الصغرى : 

انخفض العدل العام للحرارة الصغرى إلى 23 مستوياته في العشريات المختارة للدراسة . 
за‏ كان ۸ر۱۷م في أم الجود У‏ القرى . وكانت del‏ وأدنى معدلات الصغرى 
ار۲۰م و ОР‏ الجود و ۳ر۱۹ م و ٥ر١‏ ١م‏ بأم القرى . كماأن سجلات أقصى 
وأدنى صغرى حقیقیة في كلتا انحطتین جاءت ممائلة لنظائرها في العشرية السابقة عموماً . 
انیا : الأمطار : 

تبرز حقيقة هنا تميز هذا التقسيم في الدراسة الحالية وماكان ها أن تبرز إذا إكتفينا 
بمعدلات أو بمجموعات هطول وهي أن العشريات السابعة والثامنة والتاسعة - والعاشرة إلى حد 


- یمکن وصفها РРА‏ الجافة في الشتاء من السنوات الختارة للدراسة ففي أم الجود لم يصل 
المعدل إلى ۱ مم إلا في العشرية العاشرة . | 

آما في أم القرى فقد كان افطول صفراً ДР‏ الدراسات في العشريات المذكور عدا 
العشرية العاشرة التي حدث فيها قليلاً لیرفع المعدل إلى ٦ر‏ مم فقط أي أقل من ۱ مم у‏ جداول 
۲ و ۱۳ و شکل 75 ). | 

Де;‏ العموم فان المطول حدث في مس عشریات من جملة ۱۸ عشرية أي أقل من 
۰ وقد كان أكبر Дай ње‏ ۵ مم عام ۱۹۹۷م . ورغم أن هذا يعني أن هذه 55-41 554 
جفاف إلا أن امطول محتمل . غير أنه لایشکل أي نسبة منوية كما يمكن أن نلاحظ Š‏ الجدول 
)19( . 
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الفنزة العشرية الشتوية الثامنة 
лагера‏ 
موسم حج ١٤٢٢ھ‏ 

أولاً الحرارة : 

تميزت هذه العشرية الثامنة بالانقلاب في نمط تدنى الحرارة إلى ارتفاغها عموماً . فقد 
كان العدل үр a‏ في al‏ الجود و al VEY‏ القرى ومن التفصيل سیتضح LJ‏ هذا الیل . 
والیل إلى الجفاف شبه العام . | 
Í‏ — درجات اطرارة العظمى : 

af шуу!‏ القرى الیل نحو الارتفاع الذي سبق ذكره بصورة واضحة في كل عناصر 
الجدولين (۳ و £ ) فاعلی وأدنى معدل سجل في فنزة الدراسة كان ٤ر۳"‏ و ١ر١٣۲‏ م على 
التوالي وكان معدل العظمى УМА ул‏ وكذا الحقيقية كانت أعلى من نظائرها في العشرية 
السابقة . أما أم الجود فهي وان أبدت نتيجة АБЫ‏ في العدل العام للعظمى у‏ ١ر‏ ٣۳۰م‏ ) إلا أنها لم 
تبد ارتفاعاً عن العشرية السابقة إلا في рай‏ عظمى حقيقية حيث بلغت ОМА‏ وتلك قفزة 
ayes‏ 
ب - درجات ا رارة الصغرى : 

أبدت المحطتان ارتفاعاً في المعدل متماثلاً هو ۲ر۸ 1م ولكن الاضطراب في التحول من 
Рие!‏ الخحرارة إلى ارتفاعها مقارنة بالعشرية السابقة . ولابد من الاشارة هنا إلى أن ذلك أمر 
طبيعي في فزات الانتقال الموسمي . وقد سجلت آعلی وأدنى المعدلات بأم الجود ٤ر١۲‏ م و 
٢ر٤ ١‏ ٴم على التوالي و ۳ر۲۱ و ۱ر۱۲م بأم القرى . أما السجلات الحقيقية - ارتفاعا 
وانخفاضاً - فقد جاءت مقاربة لنظاثرها في العشرية السابقة بفارق يلتف حول درجة واحدة . 
ый‏ : الأمطار : 

Se‏ أن يعاد نفس ماقبل عن الأمطار في العشريات من ۷ إلى ۱۰ ومسألة الجفاف فيها 
وكيف أن افطول في هذه العشرية الثامنة لاتزيد نسبة حدوثه عن ЛҮҮ‏ . ولكن مجموع الأمطار 
في كل ва‏ منذ ۱۹۸۱م م يزد عن ١4‏ مم لذا فان العدل لم يرتفع إلى ۱ مم في العشرية 
الواحدة . ما جعل الإحتمال للهطول صفراً ر جدول ٠١‏ ). آما بالنسبة لام القرى فقد كان 
امطول صفراً طيلة المدة كما سبقت الإشارة ( جدول ١4‏ وشكل ۷ ) . 
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!8 العشرية الشتوية التاسعة 
£ - ۱۳ فبرایر 
موسم >< YY‏ $ اه 

يتضح بالوصول إلى هذه العشرية أننا بدأنا التوجه نحو ا خروج من قلب الشتاء إلى انحائه 
الأخيرة . ولكن الانتقال دائما - كما سبقت الاشارة - یتسم بالتذبذب ورعا لم يظهر قیم دالة 
عليه . أي أنه رعا أبرز هذه العشرية أحياناً بقيم أقل من ناحية الحرارة . وعلى كل فإن هذه 
العشرية ليست Maa‏ عن مركز الشتاء . وأن التدرج عموماً بين العشريات يكون аы‏ 
أولاً : الحرارة : 

جاء معدل الحرارة في al‏ القری ٥ر٤‏ ۲م مشيراً إلى الدفء مقارناً بنظيره بأم الجود 
ر"ر۲۳م) у.‏ على هذه النتيجة نجد أن الحرارة تميل للارتفاع في af‏ القرى وإلى الانخفاض في 
أم الجود . 
أ - درجات الرارة العظمى : 

وبالفعل نجد أن العظمى في جميع عناصرها ( جدول ۳ ) جاءت بقيم أعلى من نظائرها في 
السابق بمعدل عظمى ۸ر٩‏ ۲"م وأعلى معدل ۸ر٤‏ ۳"م وأقل معدل ۶ر۲۳م . وبالعكس من ذلك 
نجد أن القيم عموماً في أم الجود كانت أقل من نظائرها في العشرية السابقة فقد كان العدل 
۹ر۲ وأعلى معدل للعظمی وآدناه зе “ҮҮ,‏ اره ۲"م على التوالي . 
ب - درجات ا 5 الصغری : 

يتأكد D>‏ أم القرى - شرقي مكة - مقارناً بأم ا جود فالعدل في الأولى كان ۱ر۱۹ م 
)3 الثانية كان VV SY‏ . ومرة أخرى نجد أن أم القرى تبرز التأرجح في القيم التفصيلية بین 
الارتفا ع والانخفاض مقارنة بالعشرية السابقة у‏ جدول ۳ ) ومن العدل العام للصغرى p‏ كد ذلك 
الارتفاع العام . آما أم ا جود فقد كانت في جملتها عموماً متوافقة مع الیل على انخفاض الحرارة 3 
هذه العشرية . 
ثانياً : الأمطار : 

اشتد Зай‏ في هذه العشرية فان كان افطول صفرا في al‏ القرى فقد كان جمله في 
جنيع أيام هذه العشرية خلال с раја А Ще ЗА‏ . لذا كان المعدل يكاد صفراً وبالتالي انعدم 
الاحتمال في كلا احطتین ( جدول ١‏ وشكل ۲۸ ). وهذا ماينبغي حسابه هذه الدراسة في 
أبراز هذه 541 5 الجافۃ . 
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)834 العشرية الشتوية العاشرة 
A£‏ - ۲۳ فرایر 
موسم حج ۶۲۲ اه 
اتسمت هذه العشرية العاشرة بابراز أحوال طقسية - حرارية بصفة خاصة - دالة على 
الدفء واطرارة نسبة لتقدم العشریات نحو الخروج من الشتاء . 
أولاً : الحرارة : ۱ 
أبرزت محطة af‏ الجود معدلاً حرارياً عاماً هو ر٤‏ ۲"م كما أبرزت آم القرى ٣ر٤‏ ٢م‏ . 
وبمكن ملاحظة أن الأول فيه ميل غرب مكة إلى الدفء بینما يبرز شرق مكة الیل إلى البرودة عن 
العشرية السابقة . | 
Í‏ — درجات اخرارة العظمی : 
ын!‏ نلاحظ أن جمیع القيم في كلا احطتین في هذا العنصر تشير إلى الارتفاع نحو الدفء عن 
العشرية السابقة у‏ جدول ١١‏ ). وعکن أن نأخذها نموذجا للمؤشر الصحيح هذا الدفء وهو المعدل . 
فقد بلغ ذلك العدل في العظمى هر ۳۱م بأم الجود و аб م۳٠ уд‏ القرى ونلاحظ آیضا أن العظمى 
ا حقیقیة بدأت في الارتفاع أيضاً فقد وصلت ۳۸" فی آم الجود و ۳۷" في أم القرى . 
ب - درجات الرارة الصغرى : ٠‏ 
لقد تکررت ظاهرة ارتفاع الخرارة في هذه дай‏ 4 التي شهدناها في العظمى عن العشرية 
السابقة في af‏ ا لود عنلها بصورة راسخة المعدل ۹ر۷ ۱م غير أن ذلك لم يتحقق في أم القرى التي 
أبرزت ميلا Ае‏ للهبوط عن العشرية السابقة ولکنها مازالت أعلى من af‏ ا جود حيث أبرزت ارملام 


انیا : الأمطار : 

رغم أن هذه العشرية قد تم حسابها سابقاً ضمن !854 А809‏ إلا آننا لاننکر أنها قد حظيت 
ببعض الأمطار التي رفعت العدل إلى ١‏ مم في أم الجود ودره مم بأمم القرى ( جدول ١4‏ وشكل 
۹ . وهي معدلات ضئيلة . ولكن WY‏ من التفريق بين انخطتين فقد حدث افطول في مس عشريات 
في ai‏ الجود أي مايعادل ۸ من عدد العشريات بل إنه في إخدى سنوات هذه العشرية (۱۹۸۳م) 
قد بلغ مجموع ү‏ مم by‏ عام ۱۹۸۹م بلغ ۷ ر۷ مم . أما في af‏ القرى فان امطول م يحدث إلا مرتين 
فقط » مع تذكر أن فترة الرصد بأم الجود كانت أطول لذلك لابد من إيجاد الدسبة المحوية للعشريات في 
aÍ‏ القرى فإذا نسبنا عشريتين إلى ۱۳ عشرية وجدناها تعادل 6 فقط . لذا فإننا نرى الاحتمال 
برتفع إلى ab То‏ الجود ويكاد ينعدم بأم القرى . 
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العشرية الشتوية ا حادیة عشرة 
phd ٤‏ - ۵ مارس _ 
موسم حج ١٤٢ھ‏ 

تبدأ بهذه العشرية مرحلة اخروج من الشتاء والتوجه نحو الربيع الجغرافي . وسیتضح 
من التفاصیل الواردة оба!‏ تغیرات الطقس في العناصر الرئيسية للمناخ بخاصة الحرارة . 
أولاً : الحرارة : | 

كانت معدلات درجات الحرارة العامة متمائلة في ght US‏ مكة فقد كانت هره””م 
al‏ الجود و ۷ ر٥٢‏ ٴم al‏ القرى . ومنها يتضح الیل للارتفاع العام في الحرارة ( جدول ۱۱) . 
أ- درجات الحرارة العظمى : 

أبرزت القيم التحصل عليها من كلا محطتي مكة ارتفاعاً شاملا б уд»‏ بالعشرية السابقة . 
وقد ë‏ ذلك في معدل العظمى إذ بلغت WY ٤‏ في أم ال جود و Ал‏ في أم القرى . وقد 
سجلت أعلى وأدنى معدلات عبر السنين في هذه العشسریة Ye Y‏ و٥ر۲۷ٴم‏ في الأولى و 
ҒА) Үг:‏ م ني الثانية . ونلاحظ رغم هذا أن السجلات الحقيقية الأقل قلت عنها في 
العشرية السابقة . 
ب - درجات اطرارة الصغرى : 

تبدى هذه العشرية بوضوح ارتفاع درجات الحرارة الصغرى . فقد وصلت نحو ۱۹ في 
کلتا امخطتين وهو ارتفاع ملحوظ إذا قارناه بقلب الشتاء . كانت أعلى المعدلات وآدناها YA ٢‏ 
و ١٠م‏ بأم الجودو 4ر757 و ٤ر١٠‏ م بأم القرى . وكان المعدل العام ۱۹ء في الأولى 
و ۳ر۱۹م ab‏ القرى . وبما أن هذا معدل عام فلابد وأنه وان كان الفرق قليلاً يشير إلى دفء 
اللیا لی في af‏ القرى مقارنة بأم الجود في تلك العشرية المشرفة على الربيع . 
Ый‏ : الأمطار : 

يظهر للمتأمل في الجدول )١١(‏ والشكل (۳۰) أن هذه العشرية بدأت ууз‏ هطولا 
ملحوظاً بعد أن كان Бор‏ حتى كان صفراً في العشريات ٩ - ۸ — ۷ ( ВАЙ‏ ) . كان العدل 
٤ر‏ ۲مم بانحراف معياري ۳٠ر۷ al‏ الجود VV‏ مم بانحراف معياري ۲رهمم al‏ القرى . واذا 
أخذنا هذه الأمطار كأحداث منفرده فيما يرتبط بالعشریات عبر سنوات الرصد ؛ نجد أن هطول 
الأمطار يمكن أن یکون غزیراً . فقد حدث في هذه العشرية ale‏ ٦۹۲ھ‏ هطول مقداره 4 ۲مم 
بام الجود وليس بمستغرب في مكة أن تقول إن ناحيتها الشرقية — أم القرى - خلت من أي 


هطول یسجل في هذه العشرية في تلك السنة . وانعکس 3044 العام التالي ( ۹۹۸۷م ) حيث 
حظيت al‏ القرى بمجموع في هذه العشرية مقداره ۷ ر۱۸ مم بينما كانت تلك العشرية جافة في 
أم الجود . من هنا لايجب أن نغض الطرف عن өЛешШі‏ التي یمکن أن تأتي في هذه العشرية فقد 
تحدث أمطار مثل التي ذكرناها رغم أن نسبة الحدث في السنوات الثمانية عشرة كان في )$( منها 
فقط أي ZYY‏ فقط في ام الجود وه١/‏ فقط في آم القرى . ونشير أيضا إلى أن احتمال هطول о‏ 
مم و ۱۰ مم al‏ ال جود كان ۳١‏ و ٠١‏ على التوالي وبأم القرى ТАК‏ 5/ على التوالي . 
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العشرية الشتوية الثانية عشرة 
٦‏ - ۱۵ مارس 
көн‏ عام ١١۱۶ھ‏ 

لعل من نافلة القول الاشارة إلى أن هذه العشرية الأخيرة في الفزة المأخوذة للدراسة 
ا حالیة هي أقرب العشريات منا لذا فاننا ركز على آنها هي التى تعطي الأولوية في الاعتبار الآن . 
كما تجدر الإشارة إلى أن الدراسة مزابطة متدرجة فلابد لأي متأمل في هذه الدراسة أن یجری 
مسحا АР‏ حمیع العشريات التي وردت فيها ملاحظات قد تكون شاملة أو متكررة في العديد من 
العشريات منع من تكرارها خوف الملل والرتابة . 

تعتبر هذه العشرية الختارة تام العشريات الشتوية هي GA‏ ختام الشتاء الجغرافي حيث 
يبدأ الربيع ҮҮ‏ مارس وقد برز هذا الوضع بصورة واضحة في الحرارة كما سنری . 
أولاً : الحرارة : ۱ 

са معدل اخرارة العام في هذه العشرية إلى رقم كبير دال على الاخول في‎ АШУ 
المعسم بارتفاع الحرارة عموماً إذا علمنا أن هذه العشرية على بوابة هذا الفضل . فقد بلغ المعدل‎ 
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المعدلات عالية إذا‎ . а القرى هر‎ aly УМУ العام بأم الجود‎ 
. ماقورنت بنظائرها في بلدان أخرى حتى في نفس العروض‎ 
: أ - درجات الحرارة العظمى‎ 

ارتفع معدل العظمی ‹ متناسقاً مع ماقيل أعلاه » إلى "ارط" “م بأم الجود و ۸ر٣‏ ام als‏ 
القرى . ولابد من الإشارة إلى أن العظمى الحقيقية قد سجلت ٠5م‏ و 2۳۹ بأمالجود aly‏ 
القرى على التوالي . وهذا الرقم يمكن الحصول عليه من بيانات الصيف с‏ رضم أن هذه العشرية 
يفصلها عن بداية الصيف فصل كامل . وهذا رقم لابد أخذه في الاعتبار لدی حركة الحجاج 
نهاراً في الشاعر ومكة المكرمة . ويلاحظ هنا أن أدنى ا حقیقیة لم يزل Ше‏ في أم القرى حيث أنه 
م يقل عن ЕМА‏ بینما نلحظه في أم الجود جاء قریباً من العشرية السابقة فهو قد بلغ PVA‏ 
(جدول (Y A‏ . | 
ب - درجات الخحرارة الصغرى : 

جاءت قيم درجة الحرارة الصغرى - جميعها - منطقية مع مرحلة هذه العشرية في 
التأهب للانتقال للربيع ОБИ‏ . جاءت القيم في معدل الصغرى ۷ر۹ ١'م abl‏ الجود ٦ر al aY.‏ 
القرى وسجلت أعلى وأدنى المعدلات ۲ر۲۲ ام و АА‏ ا ود على الشوالي و۹ ر۲۳ و 


-4.- 


۸ر۸١ٴم‏ بأم القرى على التوالي . وكما آشارت هذه القيم في كلا الحطتين للارتفاع عن العشرية 
السابقة فانها Цай‏ تشير على ارتفاعها بشرقي مكة - أم القرى - عن غربيها - أم الجود . 
Ый‏ : الأمطار : | 
آبرزت هذه العشرية معدلا في الطر مقداره ۹ر٢‏ مم بأم ود و ٤ر٥‏ مم aly‏ القری ) 
جدول ۱4 ) . وعکننا أن نلحظ الفارق الواضح Š‏ هذا العدل . ويعود ذلك إلى الفارق في 
افطل فی هذه العشرية عام ۹۹۹۸م حیث أنه گان ٤‏ مم al‏ الجود بینما قفز ال ۹ مم بام 
القری . ولتن كانت العدلات ضتيلة واحتمال افطول كذلك بالضرورة « فان هذه العشرية 
حینما نقارنها بسابقتها وبسبب اطول الکبیر في عشرية عام ۱۹۹۸م ۰ آبرزت احتمالاً آکبر من 
سابقه . وکان آکبر في أم القری بالذات حیث بلغ احتمال هطول ۵ و ۱۰ و ۲۰ و ۲۰ ممء 
۹ و ZYY Zt.‏ و ۱۰ 7 على التوالي ( جدول ۱۵ ) . بینما ай‏ الاحتمال في ٥مم‏ 
و١٠‏ مم ab‏ جود حيث уа‏ على ЛҮҮ‏ الأولى و ۸۱۷ في الثانية . 

ولعلنا أيضاً نشیر إلى أن نسبة الحدث في مجموع العشریات نجد أن هذا احدث كان 
هطول فی ٤‏ سنوات في أم الجود أي بنسبة ZYY‏ من Дж‏ سنوات في فة الدراسة ء وقي عامين 
فقط في أم القرى أي بنسبة Ило‏ فقط . | 

ولابد من التأكيد مرة أخرى أن ا حدث قد يكون مفاجناً من حيث الوقت أو الکم . لذا 
فلابد من ВИ‏ كافة وسائل التحوط مجابهة أي سيول أو زخات مطر من نوع الزوابع الرعدية . 
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الفصل الرابع 
البعد البيئي للطقس وا مناخ 

أولاً : حجم الأمطار الساقطة على مكة الکرمة والشاعر القدسة : 

إن ما تشیر إليه معدلات التساقط السنوي العروفة عن مكة الکرمة وهي № ام 
لاتعتبر ذات قيمة مهمة في هذا الجانب من الدراسة لسببين أوهما : أن dbs‏ أم الجود ЈУ‏ في 
موقعها أمطار مصادر سيول مكة المكرمة والشاعر القدسة . وثانيهما : أن هذا المعدل السنوي 
العام يخفي كما سبقت الإشارة إليه قیماً متطرفة من التساقط . ٠‏ 

وبالنظر إلى موقع محطة أرصاد أم الجود (حلحق ۱ ) نجد أنها تمثل المجرى الأدنى لوادي 
الزاهر والأمطار الساقطة عليها ЕРУ‏ مصادر السيول على مكة والمشاعر с‏ بينما تسقط الأمطار 
بغزارة أكثر على امجرى الأعلى هذا الوادي » تماما كما هو الحال في ا جری الأعلى لوادي 
ابر اهیم» اللذان Әуе‏ المصادر الحقيقية لسيول مكة المكرمة ‹ lly‏ تصل معدلات الأمطار 
السنوية فیهما إلى أكثر من ۰ ملم . حيث су‏ الارتفاعات فیها بین gates‏ ۸۸۰م 
فوق مستوى سطح البحر . 

وماينطبق على معدلات الأمطار السنوية الساقطة على مكة ينسحب (АВ‏ على معدلات 
الأمطار السنوية الساقطة على كل من منى ومزدلفة وعرفات с‏ خيث أن مصادر السيول في هذه 
الشاعر ليست من الأمطار الساقطة مباشرة عليها Ша с‏ من الأودية والشعاب امنحدرة من كل 
جبل ثبير وجبل الأحدب с‏ وجبل سعد » والتي تزيد بها معدلات الأمطار السنوية مع الارتفاع 
عن ۲۵۰ مم ١ Gada)‏ ) ء حيث СУУ‏ الارتفاعات فيها بین ۸۸۰م - ۱۱۰۰م فوق 
مستوى سطح الأرض . 

ومع ذلك فسوف يقوم الباحثان بحساب حجم الأمطار الساقطة في مدينة مكة المكرمة 
والشاعر القدسة حسب المصادر التوفرة عن ا حالات المتطرفة لكمية التساقط والتي ترتبط بشكل 
مباشر بحدوث السيول с‏ والتي تسببت بفيضان әуе‏ وذلك في يوم الأربعاء /۱۳۸۸/۱۱ھ 
الموافق ۲ء اعتماداً على حطة ارصاد الحرم » والتي بدورها لا مغل أيضاً كمية 
الطر الفعلیة على ا جاري العليا لأودية مكة والشاعر . 

يتضح من الجدول (м)‏ أن الحجم الكلي للأمطار الساقطة بلغ af АУУ нь‏ 
على أحواض مكة والشاعر منها + aye Yet.‏ على حوض وادي إبراهيم LEN‏ 


والأوسط ۰۰ ۰ر٦٠۳‏ ر٠٤‏ ١م"‏ على حوض وادي الزاهر ما يعطي انطباعاً عن اخجم اشائل 
للحريان الذي تم 8( الفزة . 

ومن العلوم أن كمية الجريان تتوقف على شدة التساقط ‏ ونفاذیه سطح الأرض 
واستمرارية التساقط с‏ ونوعية النبات с‏ وحجم حوض التصريف с‏ ونظام شبكة التصريف 
النهري وأخبراً انحدار السطح ( صقر с‏ ۱۹۸۲م) بمعنى أن هناك عوامل عديدة تؤثر علی شدة 
الجريان . | 

وني Айшә‏ مكة والمشاعر تتباين عوامل ا جریان من منطقة إلى آخری حسب انتشار 
الظاهر الحضرية من مباني وطرق مسفلتة ء والتي تؤدي بدورها إلى شبه انعدام لنفاذيه رواسب 
بطون الأودية » ومن ثم تصبح السطوح الصخرية الجرذاء غير المنفذة с‏ وبطون الأودية » کلاهما 
يؤديان إلى Ol x‏ معظم 345 Мали‏ الساقطة . : | 

ففي وادي ابراهيم تشير عملية ختزاق السیل لسد العدل ‏ في اتجاہ الحرم » إلى مدى 
قوة الجريان من أعلى الوادي Вас‏ نجم عنها إغراق وادي إبراهيم والسجد ا رام بسیل وصل 
ارتفاعه إلى po‏ ونصف في الوادي ( شارع الغزة ) » وإلى أكثر من ۳ آمتار داخل السجد ا حرام 
على التوالي . ۱ 

وتبقى المشكلة قائمة على الرغم من إنشاء قناة لتحويل سيل أعالي وادي إبراهيم نحو 
وادي الزاهر » حيث أن حجم الأمطار الساقطة على حوض الوادي من بعد سعد العدل с‏ الذي 
يصرف مياه نحو الحرم » تساوي ٠١‏ ٠ر٠۷٠‏ رهم" » وهي كمية تاج إلى إعادة النظر في 
شبكة تصريف السيول في وادي إبراهيم . 

Lal‏ في منى ومزدلفة فقد وصل ا حجم الكلي للأمطار الساقطة إلى ۰۰۰ر۶۷۲ر۲م" 
و۰۰ ر۸۷۰ رم" على التوالي » فاذا ماعلمنا أن معظم المساحات في منى قد غطيت بالاسفلت 
والباني والخيام الثابتة у‏ التي نصبت مؤخرا с ) ه١ ٤١۸‏ فهذا يعني أن معظم الكمية الساقطة من 
الأمطار على منى وسفوحها ستتحول إلى جريان سيلي с‏ بحتاج أیضاً إلى إعادة النظر في مشاريع 
تصريف السيول القائمة Ш>‏ هناك . وكذلك ينبغي أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية المخيمات 
الواقعة على سفوح ا ЈЕ‏ والشعاب الشديدة الانخدار ( ملحق ۲ ) . 
ثانياً : السیول والأمطار بمكة والشاعر : | 

تعتبر كوارث السيول والفیضانات من АЯ‏ الکوارث Боде‏ على الستوی العالمي с‏ 
وتهتم ا حکومات الختلفة باستمرار بوضع الدراسات والحلول لاحتواء مغل هذه الكوارث : 
7٤‏ 9 یو 


فيضانات عارمة منذ فجر التاريخ . وفي العقود الاضية تظهر Ш‏ الأحداث كثيراً من الفیضانات 
التي أزهقت أرواح الکثبرین с‏ وخاصة في الأودية التهامية المنخدرة من جبال السراة ء كوادي 
بیش ووادي القنفذة » وادي الليث . وادي فاطمة ء وادي رابغ . وكانت حكومة المملكة 
العربية السعودية غالبا ماتقوم بعمليات الإغائة والإنقاذ وتعويض الأهالي عن فقد ممتلكاتهم 
ومزارعهم . التي أنشأها الواطنون في بطون الأودية » وكان من АХ‏ الإجراءات الاحتياطية بناء 
السدود على بعض الأودية » كالسد المقام على وادي فاطمة с‏ الذي خفف کثیراً من تعرض 
الأهالي خطر السيول في كامل انجرى الأدنى للوادي . 

وليست المشاعر المقدسة في مكة المكرمة وماحوها ببعيدة عن مغل هذه الکوارٹ ء 
ولذلك فقد تنبه الخليفة الراشد عمر بن ا خطاب رضي الله عنه لهذا الأمر ء وقام بانشاء عدد من 
السدود لتحويل السيل عن المسجد الحرام في أكثر من موقع . كما استمر اهتمام خلفاء المسلمين 
بسلامة احجاج في الشاعر القدسة خلال حکم بنی أمية وبني العباس والدولة العثمانية . 

وحیث أن الملكة العريية السعودية حاضنة الحرمين الشریفین » بهمها كثيراً سلامة 
حجاج بيت الله ا رام ء فقد أولت هذا الوضوع عناية خاصة ء فقامت ببناء عدد من السدود 
والقنوات لتحویل مجاري السیول عن الشاعر القدسة ء كما هو ا حال في سد العدل » لتصویف 
سيول أعالي وادي إبراهيم نحو وادي الزاهر с‏ ومشروع تصریف السیول في منطقة الحرم . 
ويذكر شومان ( (АЛЛА‏ أن آخر المشاريع مشروع شبكات تصريف السيول الذي أمر 
بتنفیذہ خادم الحرمين الشريفين ضمن مشاريع توسعة الحرم SU‏ الشريف عام 405 ١ه‏ حيث 
تم تنفيذ شبكتين لتحويل مسار السيول التي يمكن أن تحدث في المنطقة الحصورة بین ميدان العدل 
والحرم الشريف . تتكون كلتا الشبكتين من عبّارات أسمنتية صندوقية الشكل تم تشييدها من 
خلال حفر خنادق على امتداد الطريق الرئيسي زودت هذه العبارات بقنوات اعنزاضیة لتجميع 
مياه السيول داخلها ومن ثم يتم تصريف هذه المياه عبر نفق يؤدي إلى الأجزاء Даби‏ من أنفاق 
تصريف مياه السيول إلى خارج وادي إبراهيم .. وتم درء مخاطر السيول . 

ولاشك أن هذه الجهود المشكورة قد أبعدت كثيراً شبح خطر السيول في وادي إبراهيم. 
ولكن مازال два‏ قائما إذا تذكرنا فجائية الأمطار وكثافاتها في المناطق الصحراوية رغم ندرتها. 
خاصة وان تصاميم مشاریع تصريف السيول في الحرم ومنى بنیٹ على المعدلات السنویة للأمطار 
إضافة إلى زيادة Zea‏ أو 7٠٠١‏ على تلك المعدلات . 
السجلات التاريخية لكوارث السيول : 
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شارت السجلات التاريخية الستمدة من كتابات المؤرخين у‏ الازرقي с‏ ۱۹۷۸م ) الذين 
عاصروا كوارث السیول في مكة المكرمة إلى حدوث أكثر من ۱۰۰ سيل حدثت في مكة الکرمة 
والمشاعر المقدسة والمناطق القريبة منها + والق تسببت في „вм‏ الأخيان في де‏ الأرواح 
والممتلكات . ويشير الجدول (Y e)‏ إلى تاريخ هذه السيول ومواقع حدوثها من عام ۱۷ھ 
وحتى الوقت الراهن . ولاشك أن هناك كثيرا من السيول ليست عنيفة أو م تكن أضرارها كبيرة 
بصورة تسجل ولكن لابد أنه كان ها تأثير على البيئة . 

аб‏ شومان ( ۸٤٢۱ھ‏ ) بدراسة السيول التي حدثت في تاريخ مكة منذ العام السابع 
عشر الهجري حتى عام ۹٣۱ھ‏ ( 1914م ) وقد رصد مائة وأحد عشر سيلاً من مختلف 
المصادر في التاريخ القديم والحديث . ومن دراسته لهذه السيول وعنفها - إذ لم يكن هناك رصد 
للمطر بالأجهزة الحديثة - توصل إلى توزيع السيول إلى ثلاث درجات من حیسث العدف مرتبطاً 


بالكعبة وفي وسط وادي إبراهيم كالتالي : 
درجة السيل الصفة 
١‏ ارتفع السيل حتى بلغ قفل باب الكعبة أو أعلى من ذلك . 
У‏ ارتفع السیل إلى علو بين القفل وأسفل الكعبة . 
۳ ارتفع السيل إلى أن وصل أسفل حجر الأسود . 


وبناء على ذلك الأساس فقد كانت تكرارات السيول حسب قوتها واحتمالات المعاودة 
ЫБ‏ : 


ومن الجدول أعلاه يتضح أن احتمال السيول العارمة يقوى كل 45 ше‏ والسيول 
العنيفة كل دورة مناخية Lele ۳۳ у‏ ) أما السيول من الدرجة UW‏ فهي كل ثلائة عشر عاماً . 
وهنا ينبغي التنبه إلى أن السيل العارم الذي هو من طبيعة أمطار المناطق الصحراوية یتسم 
بالفجائية وكل الدراسات الاحصائية إنما للمزيد من الحذر وليس للاطمتنان بأن الوقت مازال 


بعیداً فأمر امطول والفاجات هو من أمر الله الذي ینزل الغيث . ومايقوم به العباد ЫЙ‏ هو من 
قبيل " آعقلها وتوکل " . فقد کان آخر سيل من الدرجة الأولى الذي یفترض أن يرتفع في الحرم 
إلى قفل باب الکعبة الشرفة أو أعلى قد كان في الرابع من ذي القعدة ۱۳۸۸ھ . أي أنه قد 
مضى عليه اثنان وثلاثون عاماً . وأمر الله قد يجىء بآخر قل اکتمال الاحتمال وهو 4 ١‏ عاماً من 
ОЧ‏ وما أن هذا السيل قد حدث في ر ۱ يناير 1556م ) فرعا حدث خلال العشر سنوات 
القادمة مصادفاً الحج . فلو تأمن الحرم بالقنوات والتصريف فلابد أن الخطر قائم على الحجاج 
الذين ينتشرون في المشاعر بخاصة الذین يقيمون بعض الوقت في بطون الأودية مشل وادي عرنه 
للراحة أو يحاولون عبوره وهو في أوائل دفقاته ثم يفاجئهم بالدفع بخاصة وانه يتلقى مياهه من 
مناطق أخرى في أعلاه . كما يتأكد التحذير مرة أخرى أنه رغم أن هذا التاريخ واقع ضمن 
الفترة التي وصفت بأنها جافة у‏ منتصف يناير إلى منتصف فبراير ) فان الهطول في المناطق الجافة 
لابحيطه قانون . ونشير فيما يلي بالتفصیل إلى حدثین الأول كان في عام ۱۰۳۹ھ والثاني في عام 
۷ ےھ . 

ذكر الغازي في تاريخه " [فادة الأنام بذ کر уй‏ بلد الله احرام у‏ الغازي « مخطوط ) أنه 
جاء سیل عظیم مارأت العين مثله منذ زمان » وقع في آخر يوم الأربعاء تاسع شعبان سنة تسع 
وثلاثين بعد الألف حصل قبله مطر کان ابعداؤه بعد صلاة الظهر ذلك الیوم فدخل السجد 
الحرام وقارب رأس القنادیل اجعولة في حاشية الطاف ودخل الکعبة الشريفة ومات بسببه خلق 
كثير بالسجد وخارجه وخربت بسیبه دور عديدة ول أمتعة غالب الناس من بيوتهم وحمل 
جماعة کثبرین فماتوا فيه ولا حول ولا قوة الا با لله العلي العظیم . ول يزل كذلك من قريب 
العصر لذلك اليوم المذكور إلى قريب العشاء وامتلاً السجد من الوتی والأوساخ والطین وذهلت 
العقول بسببه ثم وقع في اليوم الذي يليه سقوط جدران البيت الشريف . ومات في ذلك الحادث 
نحو ألف نفس : x ٠‏ 

وأما الثاني فقد ذكره الغزاوي » في شذره من شذرات الذهب у‏ الغامدي وآخرون , 
٥ھ‏ ) » وكان ممن شاهده " أما سیل عام ۱۳۳۷ھ فقد آدر کته غلاماً .. وقد وقفت أنظر 
أليه وهو يتلاطم بأمواجه من القشاشية إلى السوق الصغیر والهجلة » ويتدفق من أعالي الدرج في 
باب الزيارة » وباب القطي وباب الباسطية وباب الدريبة . ويعتلي فوق أعلى درجات باب 
السلام من جهة المسعى ء وكان ما شاهدته فيه ء أنه احتمل معه Byerly‏ كل ماصادفه في طريقه 
من الأبطح واخصب والحجون وسوق العلا والفزة بعد فجر اليوم الذي باغت فيه الناس ء هدارا 
مواراً » كما بصطخب موج " احیط " وما أضحك وأبكى أن У\‏ تحمل الفاكهة واخضراوات 


كانت في МА‏ بسوق (ДАЙ‏ وعلی ظهورها بعض اجمالة » وبسطات بعض السمانة بجرار الفول 
والسمن с‏ كان يطويهم وینشرهم عبر وادي إبراهيم بشکل مرعب رهیب . ما حمل أهل 
الروءات والشهامة على نصب الخبال بين ضفي افجلة وباب ابراهیم مس پوت 
وکانت الضحایا فيه كثيرة جدا . 

ومن جموع ۱۰۲ سیل مزثر ( جدول :۱ ;243 إجراء العادلات بین ая‏ 
امجري واليلادي تبین أن ۵۲ سيلاً كان في В‏ الشتوية بغض النظر مصادفته ا حج أم لا . 
بينما لم تتعد سيول الصيف ٦‏ سيول والربیع ٤‏ سيول وا حریف Y‏ سيول ( مع ملاحظة أن الفيرة 
الشتوية العتبرة في هذه الدراسة تشمل نوفمبر ) . ومن جملة السیول نجد أن ту‏ لم يشر إلى 
الشهر الذي حدثت فيه وقد كان هذا الغموض أثره السالب في دقة البیانات وتقلیل الفائدة . 
ولكن على كل فإنها بالجملة مفيدة في حساب احتمال العاودة السنوية كما سبق ذكره . ومن 
النتائج السابقة суд‏ أن 538 الشتاء استاثرت بأكثر من + Zo‏ من مجموع السيول مطلقاً . وهذه 
حقيقة مهمة تدعم النتائج السابقة الخاصة ум‏ الأمطار وقمتها في الشتاء . ELEY‏ أن السیول 
التي J‏ يضبط شهرها تماما قد كان بعضها في الشتاء . فإذا وزعناها (FV)‏ سيلاً على بقية الواسم 
بالنسب المذكورة نجد أن الخلاصة ستكون SWS‏ : 
- الشتاء : ۵۲ + ۲۹ = ۸۱ نسبته ING‏ 
- الصيف : 5 +۳ = ај ٩‏ 14 
- الربيع : 4 + ۳ = ۷ نسبته IN‏ 
- اطریف : ۳ + ۲ = ә‏ نسبته 0[ 
ا حملة ۱۰۲ 

ومن هنا نلاحظ أن نحو أربعة ماس السيول الخطيرة عبر التاریخ کاڈ في الشتاء . ثم 
تقارب الصيف والربيع باحتمال يقل كيرا . 

وإنه وان تغير БАЗА bë‏ ودرجة الوعى وتطورت أساليب استقبال وترحيل الحجاج فإن 
أخطار السيول لابمكن إسقاطها فمعلوم أن المفاجآت واردة دائماً وأن بعض تلك السيول قد 
تجرف سيارات Де‏ للأودية . ولاننسى مانشاهده من استخدام السيارات الخاصة لوادي عرنه 
في ЈЕ‏ الحجتج من عرفة إلى مزدلفة Seley‏ أن يحدث من استخفاف بعض السائقین بخاصة 
أولئك الذين لا معرفة هم بمكة أو الأودية بامطار يرونها خفيفة فيجيئهم السيل من مكان بعيد 
و یہ سید زی مو шинээ‏ 
طول وعرض منطقة الحج . 


— ЗА — 


ээ. уч ted‏ تہ 


yay dao وق‎ seal шалы ПЕГЕ رمن‎ сте 
اقتلع مقام ابراهیم‎ «Де عمر ابن الخطاب رضي الله‎ АМА حدث في‎ 
аа р ار‎ 
في خلافة عبد الملك بن مروان + جاء دفعة واحدة في صباح يوم‎ 
التروية. ذهب ببعض الحجاج وبأمتعتهم» وطفت الجمال المحملة:‎ 
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с Чы + с Саня‏ تر ری С‏ 
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م وأحاط بالكعبة وذهب بالتاس, 


ملا الوادي وعلاه قيد رمح. فهدم الدور وذهب بناس كثير. 
سيل عظيم وصل إلى الحجر الاسود وباب الكعية؛ ملا المسجد بالطين 
| والبطحاع وهدم أكثر من ألف دار وقتل أكثر من ألف شخص 


مو ود جج تم تور كثيرة وخرب مسجد الخيف بملی۔ 
AVI -|-‏ قارب ей‏ من الحجر الاسود وهدم دورا کثیرا. 
по 0 гаг‏ 
А4 ШЕ‏ سال وادي مکه باسیال ع عظیمه یم (ч са‏ زمزم وارتفع. 
Е‏ ۲۷ کے 
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ARG уын عن الحجر‎ EOE اق سيلا‎ ۱ ۲ 68۹۳/۲/۸ | ۴۳ 
| وهدم 193| كثيرة وطاف الناس سپاحة,‎ 
بعض الناس وبعضهم وقعت علیهالدور.‎ (В جاء سیل عظيم دخل الکعبة‎ 
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سيول قوية تذکر АШ)‏ ديمومة المنخفضات الجوية عام ۱۹۹۲م - 
سيرد تحلیلها في هذا البحث 


206 ٩۲۰/۸۲۱۵ | ۰۳۸ | 
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АВ)‏ السيل في المسجد الحرام سبعة Я‏ وثلث ذراع ومکٹ ماؤه 
فی الحر ثلاثة أيا > مات ٠١ АДА‏ اشخصا داخل الحرم و ۵۰۰ خارجه. 


Жэ ۱۲ VFI ft |‏ 
te |‏ | ۱۲۷۳۲۲۰ | ۱۳۳۱7 إحدثت أمطار وسيول وصواعق قلت ә‏ أشخاص. 
m‏ رو وو ری гн. 2222 22452122 [о‏ 


۷ ۷۳۲۸۸۱۵۱۱۰۰۱۰ ۴۴۲۲۲ هطلت أمطار کافواه القرب مصحوبة ببرق ورعد. وعلا السيل Аде‏ 
الكعبة بأكثر من نصف ذراع сум‏ البيوت وقتل ٠٦‏ شخصا. 


а | в уем. БІЛЕ 
ЭНХ بلغ قفل الکعبة نزل معه برد‎ Дз دخل السيل المسجد الحرام‎ 
3183 الحجم. هدم أكثر من ألف منزل وقتل آلف شخص وجرف‎ 
۳۸۹۹۷ ۸۰۸۲/٥۰/۸۱ ه١‎ 
الکعبة وهدم دور كثير وفتل ۰۰ شخصا‎ Аде حتى علا‎ АЛ جمیع‎ | 
دخل السیل المسجد الحرام ووصل إلى ثلثي منبر الخطبه کم هدم سدود‎ ҮҮЛ ۸۸+۰ ۲ 
5 العين.‎ 


or‏ و وم سد 
بأربعين جمل. 
۳ | ۸۲۰۱۲۲۷۰ .2% وو سص و یس 


المطاف المتجددة. 
ы @‏ 
БЯ‏ جاء مطر شديد استمر ثلائه یام ودخل السيل المسجد الحرام من 
سور المعلاة, 


ТИР ۸۲۳‏ دخل السيل وادي ابراهیم المسجد الحرام عقب مطر غزير وقارب 
الحجر الاسود. 
۸۸۲٦‏ وصل السیل الذي دخل المسجد الحرام إلى محاذاة باب الکعبه واتلف 


cil‏ دار ومات ۲۰ شخصا۔ 

۵٩۸۳۸/۱۰۱ 5‏ ۳ ا دخل السيل المسجد الحرام من бал»‏ الأبواب فکسر باب زمزم وخرب 
۰ دار АВЖ‏ 2 

+۹٤ ۸٥۵۰۹ | ۷‏ ۹ ارتفع السیل عن مستوی عتبه باب الكعبة بنحو نصق ذراع وعن 


مستوی عتبة باب الكعبة بنحو ذراع ونصف. 
ТАЛЛ ۸٦۹۷٣۲۸ | ۸‏ سال وادي إبراهيم فدخل سيله المسجد الخرام وارتفع عن مستوى 


Аде‏ باب الكعبة بنحو ذراع ونصف. 


۶٦ ۸۸۸۸۰٤‏ بلغ ارتفاع السیل سبعه آذرع. ودخل جمیع المنازل المطلة على 
المسجد الحرام من آبوابها وئوافذها فتهدمت منازل كثيرة ومات عدد 
У ۱‏ یحصی من الخلق. 


جاء سل عظيم ملا البطاح والأودية وخرب منازل كثيرة ومات 
ДЭЭ‏ 


تہ АЛИ‏ ص ا ا ری هب سا 
جاء سیل كبير وصل ارتقاعه إلى باب الكعية وسقطت منازل كثيرة 

ОМА ابوابه فوصل ارتفاعه إلى‎ дал» دخل السيل المسجد الحرام من‎ | ۱ ۰ ۹۱٠۱/۳/۹۱ ٩ 
НИЕТКЕ S تا تھے سی سی تس‎ Л mun и 
__ أكواما في طريق‎ : 


سقطت امطار مصحوبة ببرد كبير | + ثرا 


— фах = 


سقطت آمطار مصحوبه ببرد كبير الحجم. تراکم Ll gS)‏ في طريق 
الوادي عند العمرة؛ واستمر الباعة في بیعه في أسواق مكة لمدة 
أسبوعين. 
٠١١۳/- | БЫЛИ | ۳‏ | وصل Дай‏ إلى قفل باب الكعبة ودام یوما وليلة. 
١۹۸۳/۱۰۱ „у‏ | ۱۵۷۰/۸/۸ 
E | 9‏ 
уа ۱۱ ۱۲۹۸۹/۱۵ Г МУ‏ انھمرت آمطار غزيرة على الحجاج في منى فجرفت الكثير من الحجاج 
: وأمتعتهم وجمالهم. 
wass ۰۰۹/9] | 7‏ 
шэг оо. ТЕСТЕН | ۸‏ 
| | الكعبة من سطحها. 
a‏ | 23075 
“Үү | Ае‏ 
ели | ۱۰۲۶/۱۲/۱۳ м‏ السيل يعض a‏ 
А‏ ]۱۰۳۳/۷ 


۹۹/٤ ۱۰۳۹/۸/۱۹ | ۳‏ سقط Аба)‏ مطر غزیر مصحوب ببرد لم يعهد له Да‏ فدخل المسجد 
۱ الحرام ودخل الكعبة وبلغ ارتفاعه مترين فوق بابهاء ومات ألف 
شخص بسببه» وتهدمت الكغبة في الیوم АШ‏ فبناها السلطان مراد 
СЕТУ. |‏ 
ва КИЛУ ۹۰۹‏ نو اس شرع د ШАШ‏ 
خف السيل فقطعوه بمشقة- | 
دخل السیل المسجد الحرام ليلاً فعلى Аде‏ الکعبه بنحو ذراعء وصار 


۵ ساس ۱۹/۱۲/۱۵ 
المسجد کالبحر aly‏ یحدث خساتر فی الارواح. 


ee Девлин нар | 


АВ) ۱۰۷۳/۸/۸ | ۷‏ السيل عن قفل باب لکعبه بنحو ذراع. 


١ ۱۰۸۱/۱۰/۳ ЕКІ‏ ۱۹۷۰/۲/۱۶ | دخل السیل المسجد الحرام фаза‏ إلى باب الکعبه. 


۱۰۹۰7۱۱۵ | ٩ 
حیو ان.‎ 
من الحجاج.‎ 25 | 
خمس صلوات وغرق کثیر داخل المسجد وخارجه.‎ 
ДЫЛЫ 


۱۰۲ ۸ ۹۷۰ ۲ 


Ag 


„ће 


04١ 


المغلاة خوفا من الغرق ولكن السيل كان قویا فاقتلع الشجرة бул‏ فيها 
АХ‏ ]۱۱۵۳/۰ -//۷۰ إكان سيلا كبيرا وصل إلى باب الكعبة. 
ЕЕС‏ 


وجرفهم حتى باب الصفاء كما جرف السیل أيضا نحو خمسة آلاف 
٤٥/٥٥/۲۷ | ۱۱۵۹/۱۲/۱۲ | АХ‏ ۱۷ | هطلت أمطار غزيرة والحجاج في منی؛ فراح ضحية هذا السيل ме‏ 
کالبحر: وارتفعت المياه إلى أعمدة القناديل وفاضت زمزم وتعطلت 


يروى أنه تسلق مانة وخمسين رجل شجرة جوز كبيرة كانت في 
۱۱۰۸/۹/۹ ۱۹۳۱ 
باب الکعبه, 
قرب هذا سل دبول عين زبيدة. 
الحرم بالماء وصار 
үүтү‏ غزیر وجرى السیل من كل جهات مک بشكل لم یسبق له 


مثيل يشبه ماء النيل المنحدر؛ وكان ينهمر من جبال أجياد بعض 
дас.‏ فامتلأت الشوارع حتی كان عمقه في وادي إبراهيم مترين 
КЕКТІ:‏ 

كان سيلا عظيما وصل ارتفاعه إلى اربعه ДА‏ 534 على إثره 
المسجد الحرام بالماء والتراب. . 


۰۰۰۱۲۳ ۴0 
| هطل مطر غزير کاقواه القرب فغطت المياه الحجر الأسود ووصلت إلى 
МИР?‏ 
سال وادي ابراهیم سيلا قويا لكنه اقل خطرا من سابقه. 
۳ ۱۳ 


vee |‏ | ۱۳۲۱۳۲۸/۲۶ 08۸ ا | ~ قتحم وادي Glad‏ 
۰۸ ۰ جاء أيضا من وادي رهجان ونعمان хад‏ دبول عين زبيدة بالتراب 


الماء عن مكة. 


فانقطع 


۹۰۱۹ 12171112 


۴۴۴۸ 
۱۳:۶۹ 


ЮМ! 
„Зам 
هطل مطر غزیر في ودي نعمان استمر خمس ساعات فتسببت‎ вай 

السيول А‏ تخریب عين )4381 

أسقطت السماء ماء کافواہ القرب دام ثلاث ساعات ونصف. فسال 
وادي ابراهیم بسیل عظيم وصل ارتفاعه في بعض الأماکن ثلاثة أمتار 
ودخل المسجد cal yal‏ ووصل ارتفاعه Да‏ ونصف في صحن الكعبة 
ودمر منازل كثيرة. | 

هطل مطر غزیر استمر من الصبح حتی العصر فدخل السیل المسجد 
الحرام ووصل الى باب الكعبة وصار المسجد الحرام کالبحر الزاخر 
وتهدمت المنازل القديمة وتخربت قبور المعلاة وذهب السیل بالبضانع 
الموجودة فى الدکاکین,: - . 
EVN fof.‏ یحدث من هذا السیل اي ضرر. 
۱۳۹/۹ 


ДВА ۱۹:77 ۱۳۸ У-‏ مطر غزیر دام ۸ ساعات مسال АЗА‏ سیل آقوی من السیلین 
السابقین ولم يحدث ضررا. 


۰ | ۱۳۸۸/۱۱/۵ هطلت آمطار غزيرة فغمر السیل المسجد الحرام باکمله وتجاوز ЕШ)‏ 


الماء إلى حوالی نصف а‏ فوق Адо‏ باب الكعبة؛ وجرف السیل іше‏ 
ама | ۷‏ 


۹۹۲۰۰٤ 


~ 
» 
- 
aA 
— 
о 
~ 
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۱ ۱ | уто ۸ 
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۰۸ 


کبیر! من السیارات التي تراكمت في مجری السيل وأدت الى انسداده؛ 
ويعرف هذا السيل عند المكيين باسم سيل الربوع لأنه حدث في يوم 
easy)‏ 


Е 3 паў 1 ي‎ 


— ہت 


موذج لحدث طقسي شاذ 
S‏ تكراره في الدورة المناخية 
الظاهرة المناخية التي هيمنت على أجواء غرب المملكة العربية السعودية 
في зуд‏ ۱۳- ۲۳ نوفمبر ۱۹۹۲م من واقع الرصد بمكة المكرمة 


- - 


معدمة : 
تعد المنخفضات ا جویة الاطلسية البحر متوسطية التي تقدم الملکة - أحياناً - في 
اخریف متمركزة في الشتاء والربیع ء من أهم العوامل المؤثرة في مناخها . 

إن المنخفض الجوي ) Depression‏ ) هو عبارة عن التقاء کتلصین هوائيتين متناقضتين 
في ا خصائص تصطرعان اصطراع الجيوش المتقاتلة فيما يسمى بالجبهة . وتتکون المنخفضات 
الجوية ال š)‏ عادة هن Я‏ اشواء المدارية البحرية ( m T‏ ) والقطبية القارية ( م c‏ )في 
المناطق دون المدارية والعروض الوسطى وتتجه في مسارات نحو الشرق . ولكن هذه النخفضات 
لاتلتزم دائماً المسار نحو الشرق إذ قد تنحرف ЗА‏ فزتفع إلى مناطق تركيا والبلاد إلى شرقها 
وقد تتحرف جنوباً فتصل ДР‏ ووسط الجزيرة العربية ما في ذلك المملكة العربية السعودية . 

وتصحب ظاهرة النعفضات الجوية عوامل تتحکم في مساراتها وقوتها مغل اختلافات 
الضغط йл‏ ومرور التیارات افوائية النفاثة التي تسیر في نفس الاتجاهات حول الكرة الأرضية 
في تلك العروض ‏ وكذلك منخفض السودان الذي يساهم في عملیات الرفع والتبخير والتكثيف 
وتعميق آثار ا منخفض الجوي . وهناك عامل التضاريس وتوجيه الجبال في مسار المنخفض . 

ظهر مركزان عظيمان عميقان للضغط الجوي المرتفع على شال افريقيا ووسط وغرب 
آسيا تاركين منطقة بينية للضغط المنخفض اتخذت شكل الممر من شرق افريقيا لتضم البحر PMN‏ 
وماجاوره من الغرب والشرق ВАШ‏ على طوله نحو الشمال والشمال الشرقي في المملكة وجزيرة 
العرب . ولقد تفرد هذا الوضع بالارتحال جنوباً لكل نظام الضغط الجوي الذي تبعه تمدد جنوبي 
لسار المنخفض الجوي الحركي إلى الجنوب من مساره الطبيعي الذي كانت آثاره تنحصر في شال 
أفريقيا ومنطقة البحر الابيض المتوسط وماوالاه من جهة الشرق . ومن هنا كانت السحب التي 
صحبت المنخفض الجوي يتوالى دخوها للمنطقة الغريية من جهة جنويية غربية تشبه ظواهر 
السحب القادمة مع الرياح الجنوبية الغربية في فصل الصيف . وكنا نشاهد قدوم وحركة 
المنخفض في صور الأقمار الصناعية من جهات (На‏ جنوب السودان . ونما p‏ كد تمدد هذا 
المنخفض نحو الجنوب وضخامته أنه إلى جانب آثاره التقليدية العتادة وهي الامطار على منطقة 


-%%- 


الغرب الكبير وشال дал‏ وشال غرب المملكة نجده أحدث أمطارا إلى ا جنوب من تلك المناطق 
في أفريقيا مغل الأمطار على جنوب السودان وآواسطه وشاله . 

سجلت أول آثار المنخفض لدى قدوسه المملكة يوم الأربعاء ؟/411//17 ١ه‏ الموافق 
٣‏ إ/نوفمبر ۷ء وكان أبرز تلك الآثار في مدينة جدة حيث كان افطول غزیرا بینما 
سجل هطول خقيف مقداره ۷رہ مم بمحطة أرصاد aÍ‏ الجود التابعة لمصلحة الأرصاد وحماية 
البيئة والواقعة غربي مكة المكرمة ول يسجل أي هطول على حطة أم القرى المناخية التابعة لقسم 
الجغرافيا بجامعة أم القرى بمكة المكرمة . وفي يوم ا خمیس كان الهطول غلى af‏ الجود ٦ر١مم‏ 
تصاعد إلى ١5‏ مم يوم الجمعة و 5ر5١‏ عند صباح السبت ۱۷/۷/۵ ١ه‏ الموافق 
5 لبلغ جملتها جميعاً ۹ر٤٠‏ مم . ولظروف فنية مرتبطة بالرصد في حطة أم 
القرى المناخية فان رصد آخر الأسبوع كان مجملاً غير أنه من واقع رصد ام ا جود ومن 
الملاحظات الشخصية فان المجموع الذي هطل حتى صبيحة السبت كان تفصيله أن هطول 
الخميس Y‏ مم والجمعة ۱۵ مم منزكزا بالليل وأصبح أكثره حتى صبيحة السبت لتبلغ الجملة 
۹ مم للأيام هنذ بداية الظاهرة حتى صبيحة السبت . oe‏ 

وجاء في النشرة ا جویة التي تصدرها مصلحة الأرصاد وحماية البيئة أن الأمطار التى 
هطلت على جدة حتى حينه فاقت ۸۰ مم أي ما يشكل ضعف معدل هطوها السنوي تقريبا . 

ومع إحكام المنخفض سيطرته بصورة مستقرة وهادئة تمدد ليهيمن عن مكة المكرمة 
والطائف ومناطق شالية وجنوبية في غربي المملكة . وقد ساهم عنصر الرفع التضاريسي في تلقي 
الطائف أمطارا وفيرة بلغت في تلك الأيام مايزيد عن ١١‏ مم أي مایقارب المعدل السنوي . وف 
صبيحة الأحد كانت ا حصیلة ۲ر۸ مم aly‏ الجود لتبلغ حصيلة النخفض ار" ٤مم‏ و۱۸ مم بأم 
القرى لتبلغ ۵۷ وواضح الفرق بين ا حطتین في جاني مكة الکرمة . وني صبيحة الأثسين قفزت 
حصيلة أم الجود ۱ر۷۵ aly‏ القرى إلى АА‏ مم » By‏ صبيحة الثلاثاء كانت الحصيلة بأم الجود 
۱ر۱٩‏ مم وبأم القری ٢ر۸۳مم‏ وهنا تركز مطر يوم الأحد بغرب مكة ( أم الجود ) Le‏ يقارب 
cecal‏ لشرق مكة pf)‏ القری ) وكات افطول يوم Да АН‏ بام القرى ЭМГ . ра VA‏ 
الخمسي فقد انحفض إلى ١ر٤‏ ملمزات في أم القری بینما ت رکز في أم الجود حیث بلغ ۳ر۱۳مم 


وم یسجل هطول على حطة أم القری ‏ العزيزية ) يوم ا جمعة ولکن مشاهدات الساحث 
وهو الشرف على حطة آم القری وزملائه أنه حدث هطول في الساعة الرابعة مساء احمعة 
۷۱ ۱ه الوافق 2۱۹۹/۱۱/۲۱ تقدر کمیتها рш‏ $ ملمات على حي الزاهر 


-%%- 


والنزهة وشال شارع ا حج وبصورة أقل في أم الجود حيث سجلت хада‏ واحد . وقد کان 
افطول من سحب رعدية بعد نهار زادت فيه ساعات سطو ع الشمس عن الأيام العشرة السابقة 
له التي ندر فيها السطوع . وقد بدت السماء غائمة جزئياً تتخللها السحب الرکامیة » وبعد 
ارتفا ع واضح في درجات الحرارة وانقطاع في توالى افطول زاد عن عشرين ساعة في هذه 
الظاهرة الجوية الفريدة . 

وبالجملة فان هذا المنخفض في أيامه العشر » كانت آثاره كالتالي : 
ой - ۱‏ على الطائف : أمطاز زادت ےی Ле‏ ۰ مم مع 
ملاحظة أن هذا هطول آثناء ۱۰ ایام فقط . 
۲ - على جدة ۱۷۰ أكثر من أربعة أضعاف العدل خلال هذه уйй‏ 3 القصيرة . 
۳ - في مكة : أم الجود فاقت الامطار ۱۲۵ مم ۱ 

. هم‎ ۱۹١ القرى‎ al 

ويلاحظ أن هذه الأمطار š à Jt‏ بالنسبة لمكة المكرمة جاءت في غير وقت تركز الأمطار 
ТЕТІ!‏ الله وربما كان هذا العام من الأعوام الشاذة . 

وبالفعل فان الظاهرة التي نحن بصددها دامت ٠١‏ أيام في غيوم مستمرة وحرارة 
منخفضة وأمطار متكررة في اليوم الواحد لم يسبق ها ميل منذ أكثر مسن ۳۰ عاماً وقد روى لي 
Е РА ЗА ни са оў) АЕ‏ رو له АМА be‏ 
الخمسين عاما ! 

ويعاضد ذلك ماتناقلته الأنباء العالمية وجهات الارصاد القومية والعالمي من أن هذه 
الظاهرة متفردة لم يسبق لها مثيل على المنطقة منذ عشرات السنين . 

ينبغي التنبيه إلى أن الذي يشد إلى هذه الظاهرة هي ديمومتها واستمرارها نحو ثلث الشهر 
ولیس كمية الأمطار بالنسبة لعديد من الناطق ولا شدة هطوها . فقد سجل هطول بلغ ٦٦مم‏ في 
يوم واحد بمحطة al‏ القرى يوم ۱۹۹۲/۱/۱۰م وهو مازاد عن نصف الكمية التي هطلت في 
الأيام العشرة الفريدة . والمألوف في أمطار الناطق الصحراوية с‏ ومنها Абл‏ أن اغطول المفاجىء 
الشديد الكثافة الم 5S‏ في وقت وجيز هو السمة العادية . 


—\.9 — 


الخاتمة 

في ختام هذه الدراسة ينبغي التأكيد على آهم ماتوصلت إليه والاشارة إلى أهم التوصیات 
التي بری الباحثان آنها مهمة من АЙ)‏ قناعتهما بعد البحث والاستقصاء والتحلیل . 

تتأكد أهمية هذه الدراسة ومٹیلاتھا من حيث ЧИ‏ تتعلق بحرم الله الآمن وشعائره القدسة 
والساعين АД‏ متلبسين بها من بلاد بعيدة مقرين أنهم قادمون بذنوب كثيرة راجين خطها فيه . 
فكل دراسة وكل عمل يلقى بالأضواء لما يكتدسف za‏ والعمل على أزالة أي عائق في سبيل 
إراحة حجاجه وقاطنيه والساعين إليه هو من باب أمر الله تعالى لنبييه عليهما الصلاة والسلام ) 
أن طهرا بيتى للطائفين والعاکفین والركع السجود 4 من باب تأمين الحرم ليكون D > b‏ آمنا 
JS 4‏ معاني مقاصد الآيات الكرعة . 

تناولت الدراسة مناخ وطقس مكة المكرمة من واقع بيانات محطصین مناخيتين في جانبيها 
الغربي والشرقي من ناحية عامة وعلى جميع الفصول ثم رکزت على شهور الشتاء ثم فصلت 
فصل الشتاء إلى عشريات تبدأ من ٠١‏ نوفمبر وحتی ۱۵ مارس . وتساولت الحرارة والأمطار 
والرياح بصفة رئيسة OLY‏ الباحثین أن هذه هي أهم العناصر المؤثرة على الأحياء بصفة عامة 
وعلى البشر بصفة خاصة وعلی الحجاج المنتشرين في العراء في كثير من الأحيان بصفة أخص . 

توصلت الدراسة إلى أن فصل الشتاء الذي ستنتقل فيه مواسم الحج هو الفصل الذي 
Дш‏ فيه أرض الحرم أكثر أمطار العام وهو الذي تستقبل أرجاؤه أعظم سيوله عبر 24:43 
وأكثرها . وقد تتبعت الدراسة أحداث السيول وأجتهدت في الوصول إلى تاريخها بالسنة 
الشمسية ليتأتى حساب فصليتها . وقد توصلت هذه الدراسة بالاجتھاد العلمي الذي يعتقد أنه 
سليم إلى التعرف على تلك التواريخ وضبطها بصورة يُعتقد أنها تحدث لأول مرة . وتم إدخاها في 
حساب نسبة حدوث السيول العارمة في كل فصل . وتوقعت الدراسة أن فصل الشتاء ينال فيها 
مايقارب أربعة ماس مجمل السيول عبر التاريخ . 

توصلت الدراسة الحالية ومن تقسيم فصل الشتاء إلى عشريات إلى توقع مايكون عليه 
الطقس والمناخ خلال مواسم الحج لعشر سنوات قادمة وليس هذا بأكثر من توقع فأمر بقاء الدنيا 
لذاك الوقت أمر بيد الله ناهيك عن sl‏ الأحوال اهوائية والمطرية واحرارية على حال ماجاء في 
الدراسة من استقراء للماضي . وكل هذا من أمر الله احیط بعلم ماسبق ومایلحق АЙ)‏ المصير . 
ولكن هذا من باب التحوط وإلا فلماذ نزرع ؟ 
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Ky‏ توصلت إليه الدراسة من تفحص العشريات الشتوية ظاهرة جديرة بالاهتمام ماکان 
یتسنی لنا أن نتعرف علیها لولا تقسیمنا لشهور الشتاء هذه العشریات التي ل تتناوها دراسة من 
قبل . تلکم هي ظهور 333 جفاف في الفيزة من منتصف Ун‏ نحو متصف فبراير ( العشریات 
۷ - ۸ - 4 في الدراسة الحالية ) . فقد خلت هذه الفيزة خلال أربعة عشر عاما من أي هطول 
في ( أم القری شرقي مكة ) وبهطرل ضئيل بمحطة أم ا جود غربي مكة خلال نمانية عشسر عاماً . 
وحسب العرف الناخي فان هذه یمکن Of‏ نطلق علیها موسم الجفاف البطن الشتوي وقد كان 
تعریف е ДАМИ‏ لوسم шн‏ کما بلي : 1 


“ Dry season - Арегіоб of a month or more with little or по rain 
which recurs regularly every year “. 


ويجرنا ا حدیث عن ا حفاف إلى تعريف فيزة الجفاف فهي вуз":‏ حمسة عشر يوماً علی 
الأقل » متوالية لا ай‏ أي يوم منها على أمطار ( 4 ٠ر‏ بوصة ) ( ٠ر١‏ هم ) أو أكثر . ( راجع 
Тһе Meteorological, Glossary , 1937‏ ( 

МА)‏ ینطبق على اخالة التي ندرسها الآن . لاشك أن جفاف هذه 35-01 يتأكد أو يلغي 
بمرور زمن آطول على الرصد حتی تتم دورة مناخية ( ۳۳ عاماً في احطتین . ولکن يكفى هنا 
أن نشیر إلى بروز هذه الظاهرة والتنبیه إليها . بخاصة ونحن نصف أحوال الطقس والناخ في تلك 
البقعة ومایتوقع في أي جزء منه . وليستهذه - باي حال من الأحوال - دعوة للتراخي عن 
الحذر من حدوث الأمطار أو السیول . ففي التاریخ (جدول«م نجد أن кан‏ حدث في هذه 
الفزة . 

تعرفت الدراسة على الجهود المشكورة من حكومة خادم الحرمين الشريفين في وقاية الحرم 
وقاطنيه وقاصديه حجاجاً وعمار من السيول العارمة والمشاريع الكبيرة لدرئها . 

توصلت الدراسة إلى أن فنزة الشتاء تدسم بلطف الحرارة ولاتتدنى فيها حرارة الليل عن 
نحو ١٠م‏ ولاترتفع الحرارة العظمى في قلبه إلى ХҮҮ‏ اللهم إلى في أطرافه من ناحية القدمة 
(نوفمبر ) وناحية المؤخرة ( مارس ) . أما قلب الشتاء الذي يكون بعد مس سنوات من تاريخ 
هذه الدراسة فسيواجه ا حجاج ا جردین من المخيط وایط في منبسط عرفة ومزدلفة برداً يكون 
شدیدا ( ليلا ) لمن في حافم . وقد يتزامن معه مطر ورعد في حال تتطلب رعاية أولى الأمر 
والفقهاء في أمر البقاء بالمزدلفة أغلب الليل . 


— ۹ے 


ولقد عرفت الدراسة بحال الرياح السائدة وآقصی سرعات للریاح تحدث بمكة واتجاهاتها 
وتوصلت ال لریاح في تلك البقعة المباركة ليست من القسوة بمايجعلها خطيرة . ونوهت إلى أنه 
مهما عظمت فانه ليس ها أثر تدميري وأن كل مايحدث من تكسير للأشجار وإلقاء ببعض 
المنشآت Ш‏ هو من قبيل هشاشتها ولیس من قبيل قوة الرياح . ذلك أن تلك الأشجار لا قرار ها 
وهي ضعيفة الساق لعدم الدراية بالأساليب الصحيحة لزراعتها ولكون تلك النشات من أخشاب 

أو أنها مقامة بصورة تجعلها مصدة رياح دون أن يكون ها أساس ثابت . 
ولعل آهم b> pall‏ العملية التي یمکن إيرادها هنا هي : 

Oly نشر شبكة رصد مناخي قوامه محطات مساندة حطات أم الجود وأم القرى . بخاصة‎ (У 
السيول التي تندفع إلى مكة والمشاعر لاتنم عنها الأمطار في هاتين انحطتین بل هي تجىء‎ 
من المناطق الأعلى الشرقیة في مكة وإلى أبعد من ذلك - من الكر وحواف جبال‎ 
الحجاز. ولعل من أسهل الأشياء رصد المطر فالجهاز عبارة عن وعاء يستقبل الطر ثم‎ 
يقاس عن طريق السبر بمسبار خشبي مدرج . وبمكن أن يوزع على مراكز الدفاع الدني‎ 
أو المدارس أو أن يهدى إلى من هو في موقع يحتاج فيه إلى رصد المطر ويشجع طلاب‎ 
الكشافة والأندية . وهو أمر ریا صار حیباً للنفوس لو نظمه م ركز خادم الحرمين‎ 
الشريفين لأبحاث ا حج » ونظم استقبال أحداث الطر على الأقل ما سيكون له فائدة‎ 
تحفظه الأجيال وهو أمر لا‎ А عظيمة وفيه خدمة للحرم الشريف ومن فيه ومن‎ 
. صعوبة في تحقيقه‎ 

(Y‏ توفير المزيد من العناية في مشاريع تعاخ السيول التي رما جاءت بأكثر ما بنيت المشاريع 
لاستيعابها فقد يجىء سيل نتيجة أمطار كانت ST‏ من ЖУ}‏ أضعاف المعدل . وخاصة 
of;‏ ا حطر وان بعد عن منطقة الكعبة مائل في بقية انحاء مكة والشاعر . 

۳ العنایة بالرصد الجوي بالمشاعر طوال العام وليس فقط في مواسم الحج التي كماهو 
معروف متنقلة بين فصول العام ولابد أن عملاً كهذا سيكون رصیداً للمستقبل . 

£( تفعيل العناية بجمع العلومات في جال الرصد الجوي من جهات الرصد المختلفة وترتيبها 
وتهینتها للاستفادة منها فيما يتعلق بمكة بالذات ٠ ٠,‏ 

(о‏ التماس الفتوی من أهلها بهذه البلاد فيما يرتبط بامبيت بالمزدلفة أو أيام منی - لمن لیس 
لهم خيام - حال ظروف توقعات الأمطار العنيفة pity‏ مسبباتها من منخفضات 


ہے١١۸‎ — 


جوية متجهة إليها . والسؤال ” ماذا يتوجب على ا حاج فعله عندما یسمع بتوقعات 
أمطار عنيفة على المزدلفة أو حال بدايتها بالفعل .. وماعليه ؟ . لعل الملاذات في عرفه 
أوفر منها في مزدلفة فالخيام والأشجار والمسجد والسيارات والبصات كلها تتساند في 
حماية الحجاج . علاوة على أن طبيعة الأمطار عموماً في آواخر النهار وفي الليل وتقل في 
الصباح وأوائل النهار ما يقلل إحتماها في أول يوم عرفه . 

لت کید على النصح یاستخدام الخيام الخفيفة الخاصة المصنوعة من النايلون والتي يستطيع 
الشخص جلها ونقلها واستصحاب الشمسيات وكل مايوقي من الأمطار وتوابعه حسبا 
للمفاجات . 

ضرورة توعية الحجاج لخطورة الإقامة في بطون الأودية أو التحرك فيها أثناء هطول 
الأمطار بخاصة وادي عرنة الذي هو الحاجز بين عرفة ومزدلفة وربما كان في عبوره خطر 
كبير من أثر السیول التي قد تجىء بلا مطر في الوقع نفسه وفي الدراسة للسیول التاريخية 
اتضح بالفعل أن بعض السيول العظيمة جاء من بعيد وكما نوه له " جاء سيل بدون 
“је‏ 

ضرورة توعية ا حجاج Ob‏ استخدام الشمسیات رعا كان (Bly‏ من تساقط البرد . 


وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم сес‏ 


а: 


(۷ 


(A 


اووس 


الأزرقي ء آبو الولید محمد (تحقيق ۱۹۷۸م ) أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار 
والأخبار» بیروت . 

باسلامة » حسين عبد الله ХҮЛЭЭ (-А1Ү06)‏ 
المطبعة الشرقية с‏ جدة . 

с да‏ بدر الدين يوسف محمد ( 1۹۹۲م ) : مناخ مكة المكرمة с‏ مهد البحوث 
العلمية وإحياء التراث الإسلامي ء جامعة al‏ القرى » مكة المكرمة . 

Ол‏ سامر أحمد سمير у‏ ۸٤٢١ھ‏ ) السجل التاريخي للسيول في وادي إبراهيم 
аа‏ بجی جو 


. مكة الکرمة‎ ЖҮЗІП 
› صبري أيوب ( ٣٣۳٣ھ ) : مرآة الحرمين ( بالتركية ) المطبعة البحرية‎ 
. اسطنبول‎ 


الغامدي с‏ عبد العزيز وآخرون ( 4٠8‏ ١ه‏ ) مكة المكرمة في شذرات الذهب 
للغزاوي » نادي مكة الثقافي » مكة المكرمة . 

الغازي » عبد الله у‏ م#خطوط ) : إفادة الأنام بذكر أخبار بلد الله الحوام 

الفندي с‏ محمد جال الدين у‏ ١۱۹۸م‏ ) الأرصاد الجوية ء الإسكندرية . 

قسم السيد ؛ عبد الملك ( 01440( : احتمالات هطول الأمطار ودرجة الاعتماد 
عليها في المملكة العربية السعودية ء سلسلة محكمة غير دورية » الجمعية الجغرافية 
السعودية ЗАА с‏ الملك سعود с‏ الرياض . 

قواص » عبد Gall‏ ( 1441م ) تقرير عن حالة الطقس على منطقة مکسة المكرمة ؛ 
سجلات محطة أرصاد af‏ الجود ‹ مكة المكرمة . 

с Бра‏ معراج نواب ( ۱۶۰۷هب ) أثر العوامل الطبيعية على النمو العمرائ في مكة 
Да КИ‏ الندوة ا مغرافیة ФЕИ‏ لأقسام الجغرافيا بجامعات المملكة العربية السعودية с‏ 
۷ھ الرياض . 

- ( بحث غير منشور ) : کثافة الأمطار والسيول المترتبة عليها بمكة 


الکرمة . 


و - 


нат 


= ٩ ٩ — 


۳- محطة أرصاد أم القرى ( Ле‏ ۱۹۹۸ع) : التقاریر المناخية ء قسم الجغرافيا » كلية 
العلوم الاجتماعية ء جامعة أم القری ؛ مكة الکرمة . . 

- ۸۰ التقارير الناخيسة‎ : oy ا‎ af مصلحة الأرصاد وجاية البيئة ء محطة آرصاد‎ --٤ 
. ۸ء مكة الکرمة‎ 

с Shi - ۵‏ محمد طاهر الكردي у‏ ٥ه‏ ) التاریخ القوم لمكة وبيت الله الکرم ء مكة 
الکرمة . 2 

-٦‏ النظمة العربية للتدمية الزراعية ‏ ۱۹۷۷م) الناخ الزراعي في الوطن العربي » السعودية 
» المجموعة المناخية الاحصائية » جامعة الدول dy yall‏ الخرطوم ؛ السودان . 

УМ‏ – وزارة ا الیة الاقتصاد الوطني VO.)‏ - ٤۱۹۸م‏ ) : سلسلة الکتاب الاحصاتي السنوي 
> مصلحة الاحصاءات العامة с‏ المملكة العربیة السعودية . 
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الأودية والأماكن العرضة للسيول 
аб‏ المكرمة والشاعر المقدسة 
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السيل الذي داهم المسجد al pall‏ وهدم الكعبة المشرفة في عهد السلطان مراد العثماني عام 


8۹ھ المصدر : أيوب صبري (АУ)‏ مرآة الحرمين . 


= $ السجد الحرام 


السيل الذي دخل المسجد الحرام عام ١۱۳۸ھ‏ 
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ДУ‏ السیول على الطرف الشرقي للمسجد الحرام - المسعی - بتاریخ 4۹۸۹ھ ( انظر 
كيف رفع السیل السيارة إلى ارتفاع نحو مسترین فوق أعتاب الحرم ثم انحسر عنها ! 


المصدر : تصوير د . عبد الله شاوش 


سيل الأربعاء ٤‏ ذو القعدة ۱۳۸۸ ھ الموافق ۲۱ فبرایر ۹٦۱۹م‏ 


المصدر : تصویر د . عبد اللہ شاوش 


سيل الاربعاء ٤‏ ذو القعدة ۱۳۸۸ ه الموافق ۲۱ فبرایر ۹۹ 


المصدر : تصویر د . عبد اللہ شاوش 
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السیل یجرف السیارات في شارع المسجد الحرام - الغزة - ( بطن وادي إبراهيم ) 


آثار السیول علی الطرف الشرقي للمسجد الحرام - المسعی - بتاريخ ۹ھ ( انظر إلى ركام 
السیارات قرب المصب عند الصفا ) 


زوين شر سس شش 


السيل يجرف السيارات في شارع المسجد الحرام 
۹ھ 


ملق )7( 
البیانات التفصیلیة للفترات العشرية الشتوية 
عحطی آرصاد مكة الکرمة للفترة 
۰ - ۱۹۹۸م 


UMM AL QURA : 


MAX. TEMPERATURE. 


TEN 10 ( 14/2 - 23/2) 


Variable 


W85.86 
У/86.87. 
87.88 
88.89 
W89.90 
\/90.91 
W91.92 
W92.93 
W93.94 
W94.95 
W95.96 
W96.97 
W97.98 
MEANT . 


Mean 


31.15 
33.45 


30.05; 
31.50 


29.40 
28.65 
30.35 


26.40 


32.22 
31.50 
32.80 
30.00 
29.00 
30.50 


‘Range | 


6.50 
400 
6.00 
5.50 
5.50 
3.00. 
6.00 
4.00 
9.00 
3.00 


9.00 


6.00 
2.00. 
2.15 


Valid 


Min 


28.0 
31.0 
27.0 


28.0 
26.5 


27.0 
28.0 
24,0 
27.0 
30.0 
28.0 
27.0 


228.0 
293 


UMM AL QURA : 


MAX. TEMPERATURE 


TEN 11 ) 24/2 - 5/3 ) 


Varlable 


W85.86 
W86.87 
W87.88 
W88.89 
W89.90 
W90.91 
W91.92 
W92.93 
W93.94 
W94.95 
W95.96 
W96.97 
W97.98 
MEANT 


Mean 


31.60 
30.55 
33.45 
31.75 
31.90 
31.50 
28.60 
29.00 
34.56 
34.10 
35.85 
28.00 
30.30 
31.63 


Range 


4.00 
8.00 
11.50 
7.50 
2.00 
4.50 
9.00 
3.00 
9.00 
4.50 
5.00 
2.00 
4.00 
2.43 


Valid 
Min Max 
29.5 335 
26.0 34.0 
27.0 385 
27.5 35.0 
31.0 33.0 
290 335 
230 320 
280. 310 
290 380 
32.5 37.0 
330 380 
27.0 290 
280 320 
306 ` 33.0 


N 


ОММ АГ QURA : 


MAX. TEMPERATURE 


ТЕМ 12 ( 6/3 - 15/3 ) 


Variable 


W85.86 
W86.87 
W87.88 
W88.89 
W89.90 
УУ90.91 
W91.92 
W92.93 
W93.94 
W94.95 
W95.96 
W96.97 
W97.98 
MEANT 


Mean 


33.45 
31.00 


‚ 37.10 


35.70 
33.50 
33.40 
35.50 
31.10 
36.00 
35.50 
34.30 
30.80 
31.60 
33.77 


Range 


5.50 
5.00 
4.00 
9.00 
6.00 
3.00 
5.00 
5.00 
4.00 
5.00 
4.00 


2.00 


6.00 
1.27 


Valid 
Min 


31.0 
28.0 


35.0 
30.0 


31.0 
32.0 
33.0 
28.0 
34.0 
325 
32.0 
30.0 
28.0 
33.2 


UMM AL JUD: 
MIN TEMPERATURE 
TEN 1 (16/11 - 2511) 


Variable 


W80.81 
W81.82 
W82.83 
W83.84 
W84.85 
W85.86 
W86.87 
W87.88 
W88.89 
W89.90 
W90.91 
W91.92 
W92.93 
W93.94 
W94.95 
W95.96 
W96.97 
W97.98 
MEANT 


Mean 


20.31 
21.47 
21.25 
21.17 
21.11 
21.18 
21.60 
22.54 
21.89 
21.94 
21.13 
22.09 
22.06 
22.65 
22.20 
22.30 
19.99 
21.56 
21.58 


Range 


4.50 
1.60 
6.80 
3.40 
5.40 
10.20 
3.70 
4.00 
3.50 
2.70 
3.20 
3.00 
2.90 
2.90 
4,80 
3.20 
5.00 
4.00 
71 


Valid 


Min 


18.1 


20.8 


18.2 
19.6 
17.0 
16.2 
20.7 
21.0 
20.0 
20.8 
19.2 
20.6 
20.4 
20.8 
20.0 
19.8 
17.5 
20.0 
212 


Мах 


22.6 
22.4 
25.0 
23.0 
22.4 
26.4 
24.4 
25.0 
23.5 
23.5 
22.4 
23.6 
23.3 
23.7 
24.8 
23.0 
22.5 
24.0 
22.0 


UMM AL JUD: 
MIN TEMPERATURE 
TEN 2 (26/11 - 5/12) ` 


_ Valid 
Variable Mean Range Min Max N 


У8081 20.81 600 172 232 10 
(/8182 2103 460 186 232 10 
W82.83 1811 400 170 210 10 
W83.84 21.87 370 194 231 0 
W84.85 19.81 300 176 206 10 
W85.86 21.84 380 196 234 10 
W86.87 1987 640 160 224 10 
W87.88 2203 270 208 235 10. 
W88.89 2154 3.80 202 240 10 
W89.90 2203 280 206 234 10 
۱۷90.91 2205 150 215 230 10 
(9192 18.91 630 163 226 10 
W92.93 1951 320 178 210 10 
W9394 2177 160 208 224 10 
W9495 19.58 680 150 218 10 
W95.96 2217 380 202 240 10 
W9697 2128 240 200 224 10 
۷9798 2193 400 204 244 10 
МЕАМТ 20.90 173 198 215 10 


UMM AL JUD: 
MIN TEMPERATURE 
TEN 3 ( 6/12 - 15/12 ) 


Variable 


W80.81 
W81.82 
W82.83 
W83.84 
W84.85 
W85.86 
W86.87 
W87.88 
W88.89 
W89.90 
\/90.91 
91.92 
W92.93 
W93.94 
W94.95 
W95.96 
W96.97 
W97.98 
MEANT 


Mean 


17.90 
21.55 
18.23 
19.98 
18.39 
21.11 
17.28 


-20.82 


20.73 
19.38 
21.60 
20.30 
20.30 
20.84 
19.61 
19.99 
20.91 
20.96 
19.99 


Range 


6.70 
3.30 
5.00 
2.40 
4.40 
4.00 
8.60 
4.70 
1.80 
4.40 
2.90 
6.00 
5.00 
3.40 
5.00 


5.10 


3.20 
8.10 
115 


Valid 


Min 


13.8 
20.0 
16.0 
19.0 
16.0 
19.0 
12.4 
18.7 
19.8 
16.8 
20.5 
16.0 
18.4 
18.4 
17.8 
17.3 
19.3 
15.5 
19.3 


23.4 
22.0 


20.5 


UMM AL JUD : 
MIN TEMPERATURE 


TEN 4 ( 16/12 -- 25/12 ) 


Variable 


У/80.81 
W81.82 
W82.83 
W83.84 
W84.85 
W85.86 
W86.87 
W87.88 
W88.89 
W89.90 
W90.91 
W91.92 
W92.93 
W93.94 
W94.95 
W95.96 
W96.97 
W97.98 
MEANT 


Mean 


17.55 
20.61 
17.86 
17.75 
20.09 
18.09 
19.64 
19.48 
19.70 
19.11 
19.83 
18.13 
16.03 
20.19 
19.32 
19.97 
19.92 
20.66 
19.11 


Range 


4.80 
4.00. 
2.00 
4.00 
3.20 


840 


7.00 
5.30 
4.40 
3.50 
2.30 
4.60 
5,30 
4.40 
5.70 
6.00 


260. 


3.60. 
1.30 


Мана · 


Ма 


15.2 
18.4 
17.0 


_ 16.6. 


17.8 
14.0 


15.4. 


16.4 


17.0 


17.3 
18.7 
15.4 
13.4 
17.2 


_ 1733 


16.4 
18.4 
18.4 


:18.4 


Мах 


20.0 
22.4 
19.0 
20.6 
21.0 


2224 
224 


217 
21.4 
20.8 
21.0 


_20.0 


18.7 
21.6 
23.0 
22.4 


‚ 21.0 


22.0 
19.7 


М 


UMM AL JUD : 
MIN TEMPERATURE ` 
TEN 5 ( 26/12 - 4/1 ) 


Variable 


W80.81 
W81.82 
W82.83 
W83.84 
W84.85 
85.86 
86.87 
87.88 
W88.89 
W89.90 
90.91 
91.92 
92.93 
W93.94 
W94.95 
W95.96 
W96.97 
W97.98 
MEANT 


Mean 


18.16 
19.99 
18.13 
16.83 
20.17 
17.29 
18.32 
19.32 
18.23 
18.44 
20.42 
16.22 
19.16 
20.49 
20.03 
18.63 
21.01 
21.27 
19.01 


Range 


3.40 
4.40 
3.80 
4.20 
2.80 
5.20 
6.20 
4.40 
4.40 
7.00 
4.60: 
5.60 
7.20 
5.40 
4.90 
3.60 
3.60 
6.80 
90 


Уаһа 
Міп 


16.6 
17.6 
16.4 
14.8 
19.0 
13.6 
14.6 
16.6 


162 


15.0 
17.4 
12.4 
14.6 
17.0 
17.2 
17.0 
19.2 
16.4 
18.5 


Ма 


20.0 
22.0 
20.2 
19.0 
21.8 
18.8 
20.8 
21.0 
20.6 
22.0 
22.0 
18.0 
21.8 
22.4 
224 
20.6 
22.8 
232 
194 


UMM AL JUD: 
MIN TEMPERATURE 
TEN 6 ( 5/1 14/1 ) 


Variable 


W80.81 
W81.82 
W82.83 
W83.84 
W84.85 
W85.86 
W86.87 
W87.88 
W88.89 
W89.90 
УУ90.91 
W91.92 
W92.93 
W93.94 
W94.95 
W95.96 
W96.97 
W97.98 
MEANT 


Mean 


16.77 
17.90 
17.12 
19.40 
19.52 


17.59. 


17,23 
20,11 
15,85 
17.91 
19,86 
15.28 
17.95 
18.15 
20.55 
18.94 
21.64 
18.46 
18.35 


· Valid 
Range Мш 
2.00 160 
3.80 16.0 
6.20 140 
3.10 3 
3.00 18.4 
3:60 15.9 
6.00 15.0 
5.70 ` 17.5 
4.60 140. 
5.20 146 
4.40 172 
7.40 11,0 
9.00 4 
3.40 167 
400 184 
680 15.6 
3.00 20.0 
8.80 144 
117 178 


UMMAL JUD : 
MIN TEMPERATURE 
TEN 7 ) 15/1 - 24/1 ) 


Variable 


W80.81 
W81.82 
W82.83 
W83.84 
W84.85 
W835 .86 
W86.87 
W87.88 
W88.89 
W89.90 
W90.91 
W91.92 
W92.93 
W93.94 
W94.95 
W95.96 
W96.97 
W97.98 
MEANT 


Mean 


18.39 
18.09 
16.27 
18.02 
20.13 
16.84 
17.40 
17.39 
16.07 
16.72 
19.90 
16.88 
16.17 
18.49 
19.52 
17.86 
17.72 
18.69 
17.81 


Range 


3.30 
9.60 
6.30 
5.30 
2.40 
3.40 
4.00 
8.80 
4.00 
6.60 
5.00 
5.10 
7.00 
8.00 
4.00 
8.60 
5.90 
8.50 
1.49 


Valid 


Min 


16.4 
11.8 
13.5 
14.6 
19.0 
15.6 
16.0 
12.4 
14.4 
13.0 
18.0 
14.3 
13.4 
13.7 
17.4 
13.7 
14.8 
14.0 
17.1 


21.2 
18.4 


20.4 
21.7 


20.7 
22:2 
18.5 


UMM AL JUD: 
MIN TEMPERATURE 
TEN 8 ( 25/1 - 3/2 ) 


Variable 


W80.81 
W81.82 
W82.83 
W83.84 
W84.85 
W85.86 
W86.87 
W87.88 
W88.89 
W89.90 
W90.91 
W91.92 
W92.93 
W93.94 
W94.95 
W95.96 
W96.97 
W97.98 
MEANT 


Mean 


17.14 
19.44 
14.19 
18.11 
18.36 
18.06 
17.48 
19.71 
16.53 
20.08 
17.11 
16.65 
18.02 
17.98 
20.02 
21.38 
18.31 
19.27 
18.21 


Капре 


4.00 
10.40 
5.90 
4.80 
4.80 
6.60 
4.80 
7.20 
3.70 
4.90 
6.00 
6.40 
7.80 
5.80 
4.10 
3.70 
6.70 
3.80 
1.57 


Valid 


Min 


15.8 
13.0 
11.3 
15.6 
16.0 
14.5 
15.4 
15.4 
15.0 
18.3 
14.4 
14.4 
15.0 
15.4 


174 


19.2 
14.3 
17.9 
17.5 


Мах 


19.8 


23.4 


17.2 
20.4 
20.8 
21.1 
20.2 
22.6 
18.7 
232 
204 
208 
22.8 
21.2 
21.5 
22.9 
21.0 
21.7 
19.1 


М 


UMM AL JUD: 

MIN TEMPERATURE 

TEN 9 ) 4/2 - 13/2) 

Valid 

Variable Mean Range Min 
W80.8] 16.65 710 123 
М/81.82 1447 600 124 
W82.83 18.36 600 14.0 
W83.84 18.69 3.10 7 
W84.85 17.38 7.00 14.0 
W85.86 19.69 550 16.5 
W86.87 18.90 590 15.5 
W87.88 1847 640 15.0 
W88.89 16.07 570 7 
W89.90 16.53 560 13.6 
W90.9] 16.56 550 141 
W91.92 12.48 400 102 
W92.93 12.7 760 100 
W93.94 19.16 400 174 
۱۷۷9495 1850 10.50 133 
W95.96 20.00 440 176 
W96.97 17.99 460 16.0 
W97.98 19.39 740 152 
MEAN 17.33 171 16.5 


Мах 


19.4 
18.4 
20.0 
19.8 


21.0 


22.0 
21.4 
21.4 


19.4 


19.2 
19.6 
14.2 
17.6 
21.4 
23.8 
22.0 
20.6 
22.6 
18.2 


М 


UMM AL JUD: 
MIN TEMPERATURE 


ТЕМ 10 ( 14/2 - 23/2 ( 


Variable 


W80.81 
W81.82 
W82.83 
W83.84 
W84.85 
W85.86 
W86.87 
W87.88 
W88.89 
W89.90 
W90.91 
W91.92 
W92.93 
W93.94 
W94.95 
W95.96 
W96.97 
W97.98 
MEAN 


Mean 


20.67. 


15.43 
15.34 
19.08 
16.70 
17.72 
20.21 
17.58 
15,88 
15.49 
19.60 
16,54 
19.67 
19.66 
18.67 
20.27 
18.17 
15.21 
17,88 


Range 


5.50 
11.40 
8.40 
3.80 
7.20 
6.30 
5.30 
7.90 
4.40 
5.60 
8.80 
5.90 
5.10 
5.10 
6.30 
6.40 
3.30 
6.90 
2.10 


Valid 


Min 


17.8 
10.6 
]1.0 
17.0 
13.0 
14.6 


216.7 


13.4 


14.2 
134. 


14.7 
13.4 
17.2 


18.0. 


15.7 
17.8 
16.3 
13.3 
17.1 


23.5 
19.3 


23.1 
22.0 


20.2 
19.2 


UMM AL JUD: 

MIN TEMPERATURE 
TEN И ( 24/2 - 5/3) 
Variable Mean Range 
۸۷۳481 18.77 6.30 
(81.82 18.15 7.90 
۷۸۷2283 1826 940 
W83.84 21.00 5.00 
W84.85 16.59 4.00 
W85.86 19.70 6.50 
W86.87 19.56 600 
W87.88 19.64 810 
W88.89 19.53 470 
W89.90 l690 7.40 
W90.91 202 6.40 
W91.92 15.03. 9.20 
W92.93 20.95 530 
W93.94 20.04 7.40 
۷۷94,95 1912 7.30 
W95.96 2120 0 
У/96.97 18.97 6.40 
W97.98 1819 720 
МЕАМТ 19.03 1.66 


Valid 
Min 


15.0 
13.8 
12.8 
18.8 
15.0 
16.5 
16.7 
14.3 
16.6 
14.5 
17.0 
11.4 
17.3 
17.0 
16.7 
19.4 
16.0 
15.4 


18.1 


24.0 
23.0 


19.8 


UMM AL JUD: 
MIN TEMPERATURE 
TEN 12 ( 6/3 -15/3 ) 


Variable 


W80.81 
W81.82 
W82.83 
W83.84 
W84.85 
W85.86 
W86.87 
W87.88 
W88.89 
W89.90 
W90.91 
W91.92 
W92.93 
W93.94 
W94.95 
W95.96 
W96.97 
W97.98 
MEANT 


Mean 


20.15 
17.95 
16.37 
20.01 
18.18 
20.54 
19.61 
22.26 
19.47 
19.77 
19.64 
22.24 
20.59 
19.14 
18.91 
19.77 
20.87 
19.47 
19.72 


Ran ge 


3.90 
6.00 
8.00 
5.20 
7.00 
5.40 
6.30 


_ 5.80 


8.40 
8.00 
9.40 
8.10 
8.80 | 
7.50 
6.20 
6.00 
4.60 
10.70 
1.59 


- Мапа 
Мт 


ср 
2150 


13.0 
17.4 
14.0 


UMMAL QURA : 


MIN. TEMPERATURE 


TEN 1 ( 16/11 - 25/11 ) 


Variable 


W85.86 
W86.87 
W87.88 
W88.89 
уў89.90 
90.91 
W91.92 
W92.93 
W93.94 
М/94.95 
W95.96 
W96.97 
W97.98 
MEANT 


Mean 


21.68 
23.45 
22.50 
24.30 
24.45 
26.00 
21.80 
18.80 
21.30 
24.60 
24.05 
20.02 


20.85 | 


22.60 


Range 


6.50 
3.50 
3.00 
4.00 
4.00 
4.00 
5.00 
7.00 
3.00 
3.00 
4.00 
5.00 
4.50. 
1.68 


Valid 


Min 


17.5 
22.0 
21.0 


UMMAL QURA : 


MIN. TEMPERATURE 


TEN 3 ( 6/12 - 15/12 ) 


Variable 


W85.86 
W86.87 
W87.88 
W88.89 
W89.90 
۸/01 
W91.92 
W92.93 
W93.94 
W94.95 
У/95.96 
W96.97 
97.98 
МЕАМТ 


Меап 


21.65 
17.35 
19.27 
20.50 
21.85 
20.00 
17.50 
18.60 
17.20 
14.70 
21.00 
21.04 
19.90 
19.43 


Капре 


2.70 
8.00 

67 
3.00 


4.00. 


3.0 
3.50 
4.00 
3.00 
3.00 
5.00 
3.20 
3.50 
1.58 


Valid 


Min 


20.3 
13.5 
19.0 


19.0 
20.0 
18.5 


16.0 


17.0 
16.0 
13.0 


18.0 
193. 


18.5 
19.0 


UMM AL QURA : 
MIN. TEMPERATURE 


TEN 4 ( 16/12 - 25/12 ) 


Valid 
Variable Mean Range Min Max 


W85.86 18.93 700 150 220 


W86.87 2115 4.50 190 5 
W87.88 18.47 64 181 8 
W88.89 2040 4.00 180 220 
\/ 89.90 17.69 400 155 19.5 
W90.91 20.65 250 19.5 22.0 
W91.92 17.55 3.50 160 19.5 
W92.93 1570 500 140 19.0 
W93.94 15.80 3.00 140 170 
W94.95 13.90 400 120 160 
W95.96 2030 500 180 230 
W96.97 19.70 300 180 210 
W97.98 19.85 500 180 230 
MEANT 1847 64 181 8 


ОММ АГ QURA : 


MIN. TEMPERATURE 


ТЕМ 5 ( 26/12 - 41 ( 


Variable 


W85.86 
W86.87 
W87.88 
W88.89 
W89.90 
W90.91 
W91.92 
W92.93 
W93.94 
W94.95 
W95.96 
W96.97 
W97.98 
MEANT 


Mean 


19.10 
19.34 
18.64 
18.10 
19.35 
19.85 
15.90 
18.20 
15.40 
17.05 
19.45 
20.50 
19.90 
18.52 


Range 


1.50 
7.10 
4.00 
4.50 
5.00 
6.00 
6.00 
9.00 
3.00 
9.00 
4.50 
3.00 
5.00 

.88 


Мапа 
Мт 


18.5 
14.9 
17.0 
15.5 
17.0 


UMM AL QURA: 


MIN. TEMPERATURE 


TEN 6 ( 5/1 - 141 ) 


Variable 


W85.86 
W86.87 
W87.88 
W88.89 
W89.90 
УУ90.91 
W91.92 
W92.93 
W93.94 
W94.95 
W95.96 
W96.97 
W97.98 
MEANT 


Mean 


19.05 
18.33 
19.95 
16.10 
20.10 
17.80 
14.30 
17.10 
14.70 
21.35 
18.95 
20.40 
16.30 
18.03 


Капре 


3.00 
5.50 
5.00 
3.50 
4.50 
3.50 
6.00 
11.00 
2.00 
4.00 
4.00 
3.00 
6.50 
1.42 


Valid 


Min 


18.0 
16.0 


18.0 


14,5 
17.5 
16.0 
12.0 
12.0 
14.0 
19.0 
17.0 
19.0 
12.5 
17.4 


Мах 


21.0 
21.5 
23.0 
18.0 
22.0 
19.5 
18.0 
23.0 
16.0 
23.0 
21.0 
22.0 
19.0 
18.8 


UMM AL ОЧКА : 
MIN. ТЕМРЕКАТОКЕ 


ТЕМ 7 ) 15/1 - 14/1 ) 


Уаһа 
Variable Mean Range Мш Мах 
W85.86 18.30 400 170 21.0 
W86.87 1890 450 165 21.0 
W87.88 18.35 600 150 21.0 
W88.89 16.85 2.00 160 18.0 
W89.90 18.35 300 170 20.0 
W90.91 18.40 300 170 200 
W91.92 15.35 500 120 170 
۸/93 14.50 500 120 17.0 
W93.94 16.20 4.00 140 180 
W94.95 19.25 400 170 21.0 
W95.96 17.50 . 3.50 155 19.0 
\/96.97 1775 950 140 5 
W97.98 15.80 500 130 18.0 
MEANT 17.35 154 164 18.0 


- 32) 


Капре 


6.00 
3.50 
7.00 
4.00 
4.00 
3.00 
6.00 
2.00 
7.00 
5.00 
5.00 
8.00 


UMM AL QURA : 
MIN. TEMPERATURE 
ТЕМ 8 (25/1 
Variable Mean 
W85.86 19.70 
۸۷۸۵۵7 1995 
\/87.88 18.75 
W88.89 17.75 
W89.90 17.60 
W90.9] 17.35 
W91.92 16.85 
W92.93 12.05 
W93.94 17.80 
W94.95 19.55 
W95.96 21.30 
W906.97 17.95 
W97.98 20.20 


MEANT 


18.22 


6.00 
1.23 


Valid 

Min Max 

22.0 16.0 
22.0 185 
22.0 15.0 
190 150 
19.5 5.ڈا 
185 155 
190 130 
13.0 11.0 
22.0 150 
220 17.0 
23.0 18.0 
22.0 140 
23.0 170 
18.7 17.5 


М 


13/2: 


Range | 


9.00 
5.50 
11.50 
3.50 
4.00 
4.00 
5.00 
4.50 
6.60 
8.00 
6.50 
4.00 


UMM AL ОЏКА : 
MIN. ТЕМРЕВАТОВЕ 
ТЕМ 9 ) 4/2 - 
Variable Mean 
W85.86 20.05 
W86.87 19.10 
W87.88 18.35 
W88.89 18.70 
W89.90 17.45 
W90.9] 17.20 
۷۷/9 2 12.50 
\/92.93 11.33 
\/93.94 17.02 
М/94.95 16.90 
W95.96 21.05 
W96.97 19.90 
W97.98 19.10 


MEANT 


19.05 


7.00 
2.00 


Max 


25.0 
21.5 
22.5 
20.0 
19.0 
19.0 
15.0 
14.0 
19.6 
21.0 
24.0 
22.0 


220 


20.2 


UMMAL QURA : 


MIN. TEMPERATURE 


ТЕМ ۱0 ) 14/2 - 232 ) 


Variable 


W85.86 
W86.87 
W87.88 
W88.89 
W89.90 
УУ90.91 
W91.92 
W92.93 
W93.94 
۸۷94,95 
W95.96 
W96.97 
W97.98 
MEANT 


Mean 


17.50 
21.02 
18.25 
19.05 
17.10 
17.00 
16.65 
14.00 
18.94 
18.80 
22.40 
18.05 
16.85 
18.12 


Range Min 
5.00 15.0 
5.50 18.5 
7.50 145 
400 17.0 
4.50 150 
2.50 16.0 
6.00 14.0 
4.00 12.0 
10.10 13.0. 
6.00 16.0 
4.00 20.0 
5.00 15.0 
5.50 5 
1180 17.5 


‘Valid — 


Max 


20.0 
24.0 
22.0 
21.0 
19.5 
18.5 


220.0 


16.0 


231 


22.0 
24.0 
20.0 
20.0 
19.3 


UMMAL QURA : 


MIN. TEMPERATURE 


TEN 11 ( 24/2 - 5/3 ) 


Variable 


\\/ 85.86 
\\/ 86.87 
W87.88 
W88.89 
W89.90 
УУ90.91 
W91.92 
W92.93 
W93.94 
W94.95 
W95.96 
W96.97 
W97.98 
MEANT 


Mean 


19.00 
20.90 
20.50 
19.55 
17.25 
18.55 
15.40 
16.60 
22.41 


21.45 


22.30 
17.10 
20.20 
1932 


Мапа 


Range 


Min 


16.0 


17.0 


15.0 


17.0 


15.0 
17.0 
12.0 
14.0 
17.3 
19.0 


20.0 


16.0 
18.0 
18.4 


Мах 


24.0 
23.0 
24.0 


“225 


19.0 
21.0 


20.0 
19.0 


26.0 
25.0 
24.0 


18.0 


22.0 


19,9 


UMMAL QURA : 


MIN. TEMPERATURE 


ТЕМ 12 (6/3 - 15/3 ) 


Variable 


W85.86 
W86.87 
W87.88 
W88.89 
W89.90 
W90.91 
W91.92 
W92.93 
W93.94 
W94.95 
W95.96 
W96.97 
W97.98 
MEANT 


Mean 


20.70 
19.50 
23.90 
22.85 
18.75 
20.00 
20.50 
19.20 
23.30 
19.35 
20.85 
19.90 
18.80 
20.58 


Range 


8.00 
7.50 
5.50 
6.00 
4.50 
4.50 
7.00 
4.00 
5.00 
6.00 
10.00 
4.00 
7.00 
1.27 


Мана 


Мт 


16.0 
16.0 
20.5 
19.0 
16.5 
18.0 
17.0 
17.0 
20.0 
16.0 
15.0 
18.0 
16.0 
19.7 


UMM AL JUD : 


MAX. TEMPERATURE 


TEN 1 ( 16/11 - 25/11 ) 


Variable 


W80.81 
W81.82 
W82.83 
W83.84 
W84.85 
W85.86 
W86.87 
W87.88 
W88.89 
W89.90 
۷/9091 
W91.92 
W92.93 
W93.94 
W94.95 
W95.96 
W96.97 
W97.98 
MEAN 


Mean 


34.6] 
33.19 
33.65 
35.20 
33.22 
32.83 
33.84 
35.77 
34.23 
34.76 
36.13 
35.09 
34.29 
34.16 
32.47 
34.84 
27.92 
33.55 
33.87 


_ Мапа 
Range. Min 
2.80 32.8 
520 30.0 
840 286 
220 340 
8.00 276 
13.20 228 
3.80 31.3 
3.00 34.0 
1.90 33.3 
3.00 33.0 
3.20 344 
2.30 34.0 
5.40 304 
3.60 32.0 
7.70 286 
4.80 31.6 
970 23.0 
270 32.4 
1.86 32.61 


Мах 


35.6 
35.2 
37.0 
36.2 
35.6 
36.0 
35.1 
37.0 
35.2 
36.0 
37.6 
36.3 
35.8 
35.6 
36.3 
36.4 
32.7 


35.1 


34.47 


UMM AL JUD: 


MAX . TEMPERATURE 


TEN 2 ( 26/11 - 5/12 ) 


Variable 


W80.81 
W81.82 
82.83 
W83.84 
W84.85 
W85.86 
W86.87 
W87.88 
W88.89 
W89.90 
М90.91 
W91.92 
W92.93 
W93.94 
W94.95 
W95.96 
W96.97 
W97.98 
MEANT 


Mean 


31.00 
31.98 
31.42 
34.21 
31.58 
32.69 
30.84 
34.47 
34.61 
33.53 
35.30 
32.05 
30.33 
33.87 
30.42 
33.43 
33.18 
32.57 
32.64 


Range 


8.10 
5.40 
5.40 
2.60 
4.70 
4.20 
9.60 
7.70 
1.60 
7.80 
1.80 
8.90 
10.40 
3.00 
8.60 
3.00 
4.20 
9.10 
1.82 


Valid 


Min 


26.7 
29.0 
28.0 
32.8 
29.2 
30.4 
25.8 


28.9 
_ 34.0 


28.2 
34.4 
27.5 
22.0 
32.4 


` 25.4 


31.4 
31.2 
273 
31.71 


34.4 
35.4 


33.53 


UMM AL JUD: 


MAX. TEMPERATURE 


TEN 3 ( 6/12 - 15/12 ) 


Variable 


W80.81 
W81.82 
W82.83 
W83.84 
W84.85 
W85.86 
W86.87 
W87.88 
W88.89 
W89.90 
W90.9] 
W91.92 
W92.93 
W93.94 
W94.95 
W95.96 
W96.97 
W97.98 
MEANT 


Mean 


35.07 


32.62 | 


29.60 
33.58 
29.96 
33.10 
29.46 
32.28 
33.56 
29.58 
34.84 
29.48 
31.71 
31.75 
28.79 
30.24 
31.42 
31.97 
31.61 


Range 


400 
1.40 
6.40 
2.40 
15.00 
1.60 
3.10 
10.60 
4.40 
7.00 
1.40 
9.90 
10.20 


5.00 © 


7.80 
5.40 
4.00 
7.00 
2.34 


Valid 
Min Max 
32.0 36.0 
32.0 334 
254 31.8 
32.0 34.4 
234 384 
32.4 340 
28.2 313 
25.4 36.0 
30.0 34.4 
252 32.2 
340 35.4 
24.3 342 
260 362 
284 ` 33.4 
242 32.0 
27.6 33.0 
300 34.0 
27.2 342 
30.54 32.89 


М 


UMM AL JUD: 


MAX . TEMPERATURE 


TEN 4 ( 16/12 - 25/12 ) 


Variable 


W80.81 
W81.82 
W82.83 
W83.84 
W84.85 
W85.86 
W86.87 
W87.88 
W88.89 
W89.90 
W90.9] 
W91.92 
W92.93 
W93.94 
W94.95 
W95.96 
W96.97 
W97.98 
MEANT 


Mean 


35.92 
32.33 
30.72 
30.64 
32.59 
29.51 

31.80 
30.70 
32.44 
30.88 
33.95 
27.41 

27.25 
31.66 
31.28 
29.18 
32.23 
31.07 
31.20 


Range Min Max 


15.20 
2.10 
4.60 
7.40 
4.00 
8.60 
7.20 
8.20 
5.30 
2.40 
3.20 
6.20 
4.80 
7.30 
5.20 
9.40 
4.40 
3.80 
1.36 


30.37 


Valid 
240 392 
31.3 334 
282 328 
250 324 
304 344 
262 348 
264 33.6 
270 2 
294 347 
300 324 
324 46 
246 30.8 
2250 29.8 
267 34.0 
29.0 342 
234 328 
30.6 35.0 
28.8 326 

31.73 


М 


UMM AL JUD: 


MAX. TEMPERATURE 


TEN 5 ( 26/12 - 4/1 ) 


Variable 


W80.81 
W81.82 
W82.83 
W83.84 
W84.85 
W85.86 
W86.87 
W87.88 
W88.89 
W89.90 
УУ90.91 
W91.92 
W92.93 
W93.94 
\/94.95 
W95.96 
W96.97 
W97.98 
MEANT 


Mean 


33.72 
32.02 
30.44 
29.63 
31.46 
30.87 
30.30 
31.67 
26.96 
30.45 
31.60 
26.05 
29.95 
32.63 
31.26 
29.99 
32.24 
31.28 
30.70 


Range 


12.20 
3.60 
9.20 
7.80 
5.50 
7.70 
5.40 
4.70 
7.00 
6.00 

11.80 
6.80 
6.60 
5.10 
6.40 
3.30 
3.80 
3.40 
2.04 


Valid 


Min 


27.8 
29.8 


25.0 


24.2 


2284 


25.4 


27.0 
28.7 | 


24.0 
27.0 
23.2 
22.8 
225.6 
29.1 
27.0 
28.5 
30.2 
29.6 
29.74 


UMM AL JUD : 


MAX. TEMPERATURE 


TEN 6 ) 5/1 - 14/1 ) 


Variable 


W80.81 
W81.82 
W82.83 
W83.84 
W84.85 
W85.86 
W86.87 
W87.88 
W88.89 
W89.90 
М90.91 
W91.92 
W92.93 
W93.94 
W94.95 
W95.96 
W96.97 
W97.98 
MEANT 


Mean 


29.96 
28.28 
29.11 
31.20 
32.75 
30.68 
30.34 
29.95 
27.42 
29.51 
28.89 
28.28 
28.75 
32.65 
32.59 
29.49 
31.90 
28.67 
30.02 


Range 


10.40 
8.40 
9.70 
3.80 
6.60 
5.00 
7.60 
9.90 
5.00 
5.00 
8.60 
6.30 

15.20 
4.10 
3.00 
4.60 
1.80 

10.40 
1.52 


Valid 


Min Max 
261 36.5 
24.0 32.4 
23.3 33.0 
2284 32.2 
28.8 354 
28.4 33.4 
260 33.6 
240 33.9 
254 30.4 
26.0 31.0 
23.8 324 
247 ` 31.0 
200 352 
30.1 342 
310 340 
270 316 
31.0 328 
24.6 350 
29.10 30.62 


М 


UMM AL JUD : 
MAX. TEMPERATURE 
TEN 7 ( 15/1 - 241). 


Мана 
Variable Mean Range Мі Мах М 


W80.81 3088 720 266 338 10 
W81.82 2984 960 244 340 10 
W82.83 2714 980 226 324 10 
W83.84 3018 520 282 334 10 
W84.85 31.89 3.80 300 338 10 
W85.86 29.54 500 270 320 10 
۲۷86.87 3252 3.60 303 339 10 
W87.88 2951 7.80 246 324 10 
W88.89 2702 640 256 320 10 
W89.90 2949 700 260 330 10 
W90.91 3035 470 280 327 10 
۷۷91.92 2714 6.60 234 300 10 
W92.93 2809 490 264 313 10 
W9394 3165 830 256 339 10 
W94.95 3132 410 296 337 10 
W95.96 29.33 210 283 304 10 
W96.97 2771 900 240 330 10 
W97.98 3010 600 262 322 10 
МЕАМТ 2975 111 29.24 30.35 10 


UMM AL JUD : 


MAX . TEMPERATURE 


TEN 8 ( 25/1 - 3/2 ) 


Variable 


W80.81 
W81.82 
W82.83 
W83.84 
W84.85 
W85.86 
W86.87 
W87.88 
W88.89 
W89.90 
W90.91 
W91.92 
W92.93 
W93.94 
W94.95 
W95.96 
W96.97 
\/97.98 
МЕАМТ 


Меап 


27.72 
30.64 
25.33 
30.36 
30.01 
30.65 
32.64 
32.53 
29.00 
32.13 
28.06 
26.69 
30.45 
30.46 
32.00 
32.61 
28.23 
31.70 
30.07 


Range 


9.40 


720 — 


8.40 
6.20 
8.50 
2.90 
9.40 
11.60 
6.00 
4.80 
6.40 
12.50 
8.90 
5.80 - 
7.20 
3.0 
6.00 
5.60 
1.07 


Valid 


Min 


23.6 
27.2 


200 


26.4 
25.0 
29.1: 
27.6 
27.0 
26.0 
292 


240 


20.2. 
24.9 
27.6 
27.2 
314 
25.0 
28.8 
29.53 


Мах 


33.0 
34.4 
28.4 


_ 32.6 


33.5 
32.0 
37.0 
38.6 
32.0 
34.0 
30.4 
32.7 
33.8 
33.4 
34.4 
34.4 
31.0 
34.4 
30.61 


UMM AL JUD : 


MAX. TEMPERATURE . 


TEN 9 (4/2 - 13/2 ) 


Variable 


W80.81 
W81.82 
W82.83 
W83.84 
W84.85 
W85.86 
W86.87 
W87.88 
W88.89 
W89.90 
\/90.91 
91.92 
92.93 
W93.94 
\/94.95 
W95.96 
W96.97 
W97.98 
MEANT 


Mean 


29.47 
25.14 
31.40 
32.24 
31.55 
32.76 
32.07 
32.79 
28.19 
27.18 
30.03 
25.99 
25.90 
32.54 
28.59 
32.90 
27.83 
30.81 
29.85 


Range 


7.10 
8.40 
4.80 
4.80 
7.50 
4.80 
8.40 
4.00 
4.20 
3.60 
4.50 
5.60 
10.10 
9.30 
5.40 
5.80 
4.50 
11.40 
1.62 


Valid 
Min Мах 
249 32.0 
200 284 
286 234 
29.2 34.0 
27.5 35.0 
30.2 35.0 
266 35.0 
31.0 35.0 
25.8 30.0 
254 290 
270 21.5 
230 28.6 
20.2 30.3 
30.0 393 
260 314 
294 352 
25.1 29.6 
250 364 
28.92 4 


UMM AL JUD : 


MAX. TEMPERATURE 


TEN MX 10( 14/2 - 23/2 ) 


Variable 


W80.81 
М81.82 
W82.83 
W83.84 
W84.85 
М/85.86 
W86.87 
W87.88 
W88.89 
W89.90 
W90.91 
W91.92 
W92.93 
W93.94 
W94.95 
W95.96 
W96.97 
W97.98 
MEANT 


Mean 


33.02 
29.46 
32.18 
33.84 
32.32 
32.52 
34.18 
29.58 


28.44 


30.63 
33.95 
30.46 
32.47 
32.29 
29.57 
32.08 
29.59 
29.88 
31.47 


Range Min 
5.60 30.0 
740 246 
6.00 287 
2.00 32.4 
8.00 264 
6.40 296 
4.20 31.8 
5.20 2 
700 242 
4.20 282 
3.60 324 
6.40 27.0 
820 30.0 
680 292 
5.40 27.0 
640 290. 
7.60 25.4 
600 270 
2.13 30.66 


Valid 


32.4 
36.0 


32.79 


UMM AL JUD : 
MAX . TEMPERATURE 
ТЕМ 11(24/2 - 5/3) 


| Valid 
Variable Mean Range Min Мах М 


W80.81 3157 840 271 355 10 
W81.82 3160 11.00 264 374 10 
۷۷2.83 30.80 1010 242 343 10 
W83.84 35.18 540 330 384 10 
W84.85 31.22 800 260 340 10 
W85.86 3338 420 310 352 10 
W8687 3150 9900 259 358 10 
W87.88 3456 1340 263 397 10 
۷۷88.89 35.00 450 322 367 10 
۷۷89.90 3131 980 266 364 10 
W90.91 3317 8.90 283 372 10 
۷۷91.92 2751 900 224 314 10 
۳293 35.07 180 340 358 10 
۱۷93.94 32.57 640 290 354 10 
W9495 32.55 320 312 344 10 
W95.96 3394 5.00 320 370 10 
۷۷96.97 3165 650 280 345 10 
W97.98 3001 320 296 328 10 
МЕАМ 32.42. 2.17 3135 33.52 10 


UMM AL JUD: 


MAX . TEMPERATURE 


ТЕМ 12) 6/3 - 15/3 ) 


Variable 


W80.81 
У/81.82 
W82.83 
W83.84 
W84.85 
W85.86 
W86.87 
W87.88 
W88.89 
W89.90 
W90.91 
W91.92 
W92.93 
W93.94 
W94.95 
W95.96 
W96.97 
W97.98 
MEAN 


Mean 


34.12 
31.90 
28.42 
35.38 
36.06 
35.98 
32.10 
35.24 
32.65 
31.98 
32.96 
34,93 
35.43 
31.06 
34.48 
32.98 
31.72 
31.93 
33.30 


Range 


8.30 
8.60 
8.90 
6.00 
7.30 
400 
8.70 
9.60 
6.70 
8.40 
11.40 
7.00 
7.00 
9.60 
6.20 
5.60 
6.00 
15.20 
2.42 


_ Valid 


Мт 


29.2 
28.0 
24.7 
32.4 
31.4 
33.4 
27.0 
30.4 
28.7 
27.0 
26.0 
32.0 
31.4 


24.8 


30.4 
29.6 
28.0 
21.3 


3184 


Мах 


37.5 
36.6 
33.6 
38.4 
38.7 
37.4 
35.7 
40.0 
35.4 
35.4 
37.4 
39.0 
38.4 
34.4 
36.6 
35.2 
34.0 
36.5 
34.27 


UMM АГ QURA 
МАХ. ТЕМРЕКАТОВЕ 


TEN 1 ) 16/11 - 25/11 ) 


Valid 
Variable Mean Range Min Мах 
W85.86 32.50 10.30 247 35.0 
W86.87 3370 5.00 310 36.0 
W87.88 3540 300 340 37.0 
W88.89 37.50 400 355 395 
W89.90 36.75 400 34.5 385 
\/90.91 36.90 4.50 . 350 395 
W91.92 37.60 7.00 340 410 
W92.93 33.90 6.00 320 380 
W93.94 3500 400 33.0 37.0 
W94.95 35.00 400 330 370 
W95.96 36.25 5.00 330 380 
W96.97 2792 970 230 327 
W97.98 3420 500 320 370 
МЕАМТ 3482 242 340 364 


ОММ АТ, QURA : 


MAX. TEMPERATURE 


TEN 2 ( 26/11 - 5/12 ) 


Variable 


W85.86 
W86.87 
W87.88 
W88.89 
W89.90 
90.91 
W91.92 
W92.93 
W93.94 
W94.95 
W95.96 
W96.97 
W97.98 
MEANT 


Mean 


31.90 
30.20 
32.35 
33.90 
32.50 
36.35 
30.85 
33.20 
32.00 
31.40 
32.90 
33.18 
32.45 
32.55 


Range 


4.30 
10.50 
3.54 
4.50 
6.00 


. 3.00 


6.00 
4.00 
4.00 
11.00 
5.00 
4.20 
4.00 
3.36 


Valid 


М. 


_30.2 
24,0 


31.0 
32.0 
30.0 
35.0 
28.0 
31.0 
30.0 
28.0 
30.0 
31.2 
30.0 


310 


Мах 


34,5 


_ 34.5 


34.5 
36.5 
36.0 
38.0 
34.0 
35.0 
34.0 
39.0 
35.0 
35.4 
34.0 
343 


UMM AL QURA : 


MAX. TEMPERATURE 


TEN 3 ( 6/12 - 1512 ) 


Variable 


W85.86 
W86.87 
W87.88 
W88.89 
W89.90 
W90.91 
W91.92 
W92.93 
W93.94 
۷۸9495 
W95.96 
W96.97 
W97.98 
MEANT 


Mean 


32.05 
28.30 
30.26 
30.95 
29.90 
34.85 
28.70 
28.80 
30.20 
27.05 
30.15 
31.42 
30.70 
30.26 


Range 


2.80 
6.00 
1.17 
5.50 
2.50 
2.00 
2.50 
5.00 
3.00 
5.00 
6.00 
4.00 
4.00 
1.17 


Valid 


Min 


30.2 


24.0 


29.7 
285 


290 


34.0 
27.5 
26.0 
29.0 
25.0 


27.0 
30.0 


29.0 
29.7 


Мах 


33.0 
30.0 
30.8 
34.0 
31.5 
36.0 
30.0 
31.0 
32.0 
30.0 
33.0 
34.0 
33.0 
30.8 


N 


UMM AL QURA : 


MAX. TEMPERATURE 


TEN 4 ( 16/12 - 25/12 ) 


Variable 


W85.86 
W86.87 
W87.88 
W88.89 
W89.90 
М90.91 
۷9192 
W92.93 
W93.94 
W94.95 
W95.96 
W96.97 
W97.98 
MEANT 


Mean 


29.12 
30.35 
29.86 
32.50 
29.95 
35.80 
28.65 
25.80 
27.50 
25.15 
30.85 
33.30 
29.40 
29.86 


Valid 


` Min 


25.0 
26.0 
294 · 
29.0 
27.5 
34.5 
27.0 
24.0 
26.0 
24.0 
29.0 
31.0 
27.0 
29.4 


30.2 


UMM AL QURA : 


MAX. TEMPERATURE 


TEN 5 ( 26/12 - 41 ) 


Variable 


W85.86 
W86.87 
W87.88 
W88.89 
W89.90 
W90.91 
W91.92 
W92.93 
W93.94 
W94.95 
W95.96 
W96.97 
W97.98 
MEANT 


Mean 


29.52 
28.95 
30.97 
31.30 
31.25 
32.60 
27.50 
28.10 
25.70 
28.35 
29.60 
32.80 
30.45 
29.78 


Range 


7.50 
5.50 
5.71 
7.50 


3.50 ` 


8.00 
5.00 
4.00 
2.00 
7.00 
4,50 
7.00 
5.00 
1.42 


Valid 


Min 


25.0 


26.5 
29.8 
27.0 


290 


28.0 
24.0 


260. 


25.0 
26.0 
28.0 


29.0 | 


28.0 
29.0 


30.5 


UMM AL QURA : 


MAX. TEMPERATURE 


TEN 6 ( 5/1 - 14/1 ) 


Variable 


W85.86 
W86.87 
W87.88 
W88.89 
W89.90 
90.91 
W91.92 
W92.93 
W93.94 
W94.95 
W95.96 
W96.97 
W97.98 
MEANT 


Mean 


30.30 
29.55 
28.50 
27.70 
30.65 
27.50 
27.40 
27.10 
26.60 
33.00 
29.65 


32.95 


28.70 
29.20 


Range 


4.00 
600 
11.00 
3.00 
2.00 
3.00 
7.00 
9.00 
4.50 
5.00 
4.00 
3.50 
7.00 
1.96 


Маша: 


Міп 


28.0 
26.0 


22.0 


26.0 
29.5 


26.0. 


23.0 


22.0 
25.0. 


30.0 


28.0 
31.0: 


25.0 
28.0 


“Мах 


32.0 
32.0 
33.0 
29.0 
31.5 
29.0 
30.0 
31.0 
29.5 
35.0 
32.0 
34,5 
32.0 
30.0 


N 


UMM АГ, QURA : 


МАХ. ТЕМРЕВАТОВЕ 


ТЕМ 7 ( 15/1 - 241 ) 


Variable 


W85.86 
W86.87 
W87.88 
W88.89 
W89.90 
W90.91 
W91.92 
W92.93 
W93.94 
W94.95 
W95.96 
W96.97 
W97.98 
MEANT 


Mean 


29.18 
31.65 
28.15 
27.30 
31.20 


27.85. 


28.10 
22.90 
29.45 
31.40 
29.95 
28.60 
27.10 
28.68 


Range 


4,50 
4,50 
6.00 ۰ 
4.00 
2.50. 
4.00 
4.00 
4.00 
5.50 
4.00 
6.00 
8.00 
4.00 
1.37 


Уаһа 


Min 


27.0 
29.0 
25.0 
25.5 
30.0 


260. 


26.0 
21.0 


226.0 


29.0 
27.0 


25.0. 
250 
27.8. 


315 


33.0 


29.1 


UMM AL ОПЕА: 


МАХ. TEMPERATURE 


TEN 8 ( 25/1 - 3/2 ) 


Variable 


W85.86 
W86.87 
W87.88 
W88.89 
W89.90 
W90.91 
W91.92 
W92.93 
W93.94 
W94.95 
W95.96 
W96.97 
W97.98 
MEAN 


Mean 


29.90 
31.32 
30.65 
28.65 
30.15 
27.60 
27.45 
23.10 
30.32 
32.25 
33.35 
29.50 
30.80 
29.62 


Range 


3.50 
7.50 
6.50 
2.50 
4.00 
4.00 
4.00 
3.00 
7.00 
5.00 
3.00 
6.00 
4.00 
1.10 


29.1 


35.0 
32.0 


30.2 


ОММ АГ, QURA : 


МАХ. ТЕМРЕКАТОВЕ 


ТЕМ9 ) 4/2 - 13/2) 


Variable 


85.86 
86.87 
87.88 
W88.89 
W89.90 
W90.91 
W91.92 
W92.93 
W93.94 
W94.95 
W95.96 
W96.97 
W97.98 
MEANT 


Mean 


32.15 


31.08 
31.70 
30.65 
29.40 
28.95 
23.35 
23.35 
30.80 
30.55 
34.80 
29.95 
30.00 
29.75 


Range 


5.00 
7.80 
2.50 
4.50 
4.50 
3.00 
7.00 
8.50 
6.40 
5.00 
3.50 
5.50 
6.00 
1.49 


Valid ` 


Міл 


30.0 
26.0 
30.5 
27.5 
265. 
27.0 
20.0 
18.0 


_ 28.0 


29.0 
33.0 
27.0 
27.0 
29.0 


Мах 


35.0 
33.8 
33.0 
32.0 
31.0 
30.0 
27.0 
26.5 
34.4 
34.0 
36.5 
32.5 
33.0 
30.5 


